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[ ANEXOS ] 



Presentation de estos anexos 



La documentation que se adjunta complementa el primer volumen 
dedicado al "Plan para renovar la vision, mision, compromisos y 
objetivos del Zoologico de Buenos Aires en el penodo 201 2-201 7". 

Esta information detalla muchos de los aspectos tratados, permitiendo al 

interesado conocer con mayor detalle los mismos. 
Cabe aclarar que no tiene la pretension de agotar los temas ni presentarlos 
como documentos definitivos. Lejos de ello, la principal intention fue 
reunir information, muchas veces dispersa o de dificil acceso, sobre los 
distintos aspectos que hacen al funcionamiento del Zoologico de Buenos 
Aires. Tambien se incluyen nuevos programas, proyectos o acciones 
propuestas para ser desarrolladas. Sabemos que estos documentos 
constituyen herramientas perfectibles, siempre mejorables, pero que 
aspiramos sean valiosas para este y otros zoologicos o bien las personas 



interesadas en ellos. 



Buenos Aires, Junio de 201 2 
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Perfil de la coleccion de animales del 
Zoologico de Buenos Aires, criterios 
para su valoracion y propuestas. 



Jardm Zoologico de Buenos Aires 

Perfil de la coleccion actual (2012) y criterios para su valoracion 
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1. Nombredel PROYECTO: 



PROYECTO DE CONSERVACION CONDOR ANDINO ARGENTINA (PCCA) 

Como una estrategia sudamericana de conservacion para la especie, desde el 
PCCA, apoyamos a otros paises andinos para que generen proyectos 
similares. Por ejemplo: 

En Colombia, desde el PCCA, hemos colaborado para que se establezca el 
"Programa Nacional para la Conservacion del Condor Andino en Colombia y su 
PLAN DE ACCION 2006 - 2016". 

En Ecuador, desde el PCCA, hemos colaborado para que se establezca la 
"Estrategia de Conservacion del Condor Andino Vultur gryphus en Ecuador". 
Lo mismo hacemos en Peru con su "Plan Estrategico para la Conservacion del 
Condor Andino (Vultur gryphus) en el Peru". 

Con Chile, desde el 2001 hemos unido esfuerzos en el marco de un Programa 
Binacional. 

Como una estrategia sudamericana de conservacion de la especie, tratamos de 
impulsar que en cada pais andino se establezca un proyecto de trabajo y 
buscamos la manera de aunar esfuerzos por la conservacion de estas aves, 
pero cada pais guarda su autonomia de trabajo. 

Resumen del Proyecto (300 palabras): 

Durante miles de anos, el Condor Andino ( Vultur gryphus ), el ave voladora mas 
grande del mundo, ha sido honrado por las comunidades originarias de 
Sudamerica, quienes lo consideran un nexo sagrado entre los hombres y Dios. 
Abundante en otro tiempo, este animal emblematico, eslabon simbolico con 
nuestro pasado cultural, se ha convertido, lamentablemente, en un desafio de 
conservacion. Por ello, en Agosto de 1991, se dio origen al Proyecto de 
Conservacion Condor Andino (PCCA), realizado en el marco del Programa 
Binacional entre Chile y Argentina. 

El PCCA realizo estudios geneticos y ordeno la poblacion cautiva en un 
Studbook Latinoamericano. Desarrolla programas de incubacion artificial, 
tecnicas de cria en aislamiento humano y se trabaja en el rescate y 
rehabilitation de ejemplares silvestres. Con ello, este esfuerzo internacional de 
conservacion ha logrado reintroducir 1 1 1 ejemplares en todo Sudamerica. 
El uso de radiotelemetria y transmision satelital, asociado a intensos trabajos 
de campo, permitieron crear un Sistema de Informacion Geografica especifico, 
como parte del Programa Laboratorio de Investigation Registrado de 
Intergraph. Ademas fue creado un software especial, llamado Decosat, un 
programa simulador de vuelo que ayuda a comprender los patrones de sus 
desplazamientos. Gracias a esta moderna tecnologia, fue posible descubrir el 
uso que hacen del ambiente, sus dormideros, su capacidad de vuelo y 
preferencia de habitat. Esta informacion cientifica orienta la toma de decisiones 
que hacen a la conservacion de estas fabulosas aves y el equilibrio de su 
majestuoso ecosistema. 
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Gracias a la participation de comunidades originarias, quienes supieron honrar 
y convivir en armonia con esta especie, antes de cada liberation, se realizan 
ceremonias ancestrales. Ellos, son los encargados de poner un rezo en su 
lengua originaria, como un mensaje de respeto por todas las formas de vida, 
para que el Espiritu de los Andes vuelva a ocupar su lugar. 

1 .2. Direction y staff de Investigadores asociados al PROYECTO: 

Director: Lie. N. L. Jacome. 
Coordinador Gral.: Lie. V. Astore. 

Equipo Base de Campo: T. Mendez, L. Bazzana y M. Magaldi. 
Stand Educativo y asistencia tecnica: M. Guardia. 
Equipo Veterinario: M. Rivolta, G. Wiemeyer. 

Voluntaries FBA: ARAOZ SANDOVAL, Rocio M; BARRIO, Avelino; BASNAK, 
Melanie Ailm; BATTINI, Nicolas; CACCAGLIO, Agustina; CHAVES, Jonatan 
Hernan; CHENLO, Maria Carolina; DOMINGUEZ, Romina; ESTRADA 
PACHECO, Rayen; GESTOSO FRAGA, Agustina; GONZALEZ, Mariana Belen; 
GUEVARA, Cynthia; GIGENA, Hernan Miguel; LOPEZ CHAMBI, Matias Javier; 
MASSABIE, Pedro; MARTINEZ, Paula Daniela; NICODEMES, Lorena; 
PALERMO, Natalia Constanza; PELACINI, Juan Pablo; PEPE, Hernan Gabriel; 
RAIL GONZALEZ, Gustavo; SUAREZ, Daiana; TECCE, Nadia; VERON, 
Florencia. 

2. ^Que problematica ambiental especifica enfoca EL PROYECTO? 

Las poblaciones de Condor Andino ( Vultur gryphus ) han disminuido 
considerablemente a todo lo largo de su distribution Sudamericana. Su 
perdida, dado su rol de carronero, supone un grave peligro para la salud 
ambiental de los ecosistemas donde habita y, considerando su rol cultural, su 
desaparicion resulta un duro golpe para las culturas originarias que lo han 
honrado durante miles de anos. 

Actualmente la especie esta listada en CITES (Convention International para 
el Trafico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en el 
Apendice I, que es el nivel mas alto de amenaza reconocido. Declarado EN 
PELIGRO de extincion por la USFWS (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
los Estados Unidos). La Lista Roja de las Especies en Peligro de IUCN declara 
sus poblaciones decrecientes y cercanas al peligro (Near Threatened). Asi 
mismo, segun la Categorization de las aves de la Argentina, realizada por Aves 
Argentinas (AOP) y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nation, se lo declara VULNERABLE. 

Es nuestro proposito trabajar con IUCN para categorizar la especie en base al 
estado de las poblaciones actuales. 

Si bien ha sido declarado extinto en Venezuela en 1965, gracias a los 
programas de reproduction, se han liberado 18 ejemplares, lamentablemente 
con una muy baja tasa de supervivencia. En Colombia sobreviven menos de 
50 condores silvestres y una cantidad similar de ejemplares reintroducidos, en 
tanto que Ecuador no supera los 50 individuos. En Peru y Bolivia se han visto 
reducidas sus poblaciones naturales y si bien Chile y Argentina poseen las 
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poblaciones mas numerosas de Sudamerica, ya se han producido extinciones 
locales. 

Uniendo la ciencia y la cosmovision, el PCCA se enfoca en detener la 
retraccion de las poblaciones naturales, reintroducir la especie en zonas donde 
se la ha declarado extinta y sostener el equilibrio ecologico en toda su area de 
distribucion. 



-PROBLEMATICA AMBIENTAL Y CULTURAL: 

Entre las causas que explican este progresivo panorama de retraccion, esta el 
hecho que, durante cientos de anos, se lo considero una plaga, matandolo por 
la erronea creencia que atacaba al ganado para comer, cuando en realidad es 
carronero. Aun hoy son blancos de inescrupulosos cazadores, victimas de 
envenenamiento por ingestion de balas de plomo, a partir de animales que 
fueron abatidos, o intoxicados al consumir restos de animales que han sido 
envenenados con cebos toxicos, con el supuesto proposito de exterminar 
grandes carmvoros. El choque contra estructuras hechas por el hombre, como 
los cables de alta tension, los disturbios en sus areas de descanso y nidos, la 
recoleccion de los huevos y pichones para coleccionistas, la reduccion de otras 
especies, como el ciervo o el guanaco, que forman parte de su dieta y la 
alteration de su habitat natural ponen en peligro su supervivencia. 
La reduccion en la poblacion de estas especies silvestres, que Servian de 
alimento para el condor y por otra parte el desarrollo de la ganaderia, hizo que 
los condores comiencen a alimentarse del ganado domestico, naciendo de esa 
manera el conflicto con la ganaderia, que resulta hasta el dia de hoy un 
problema para su supervivencia. 

La posible extincion del condor no solo alteraria el delicado equilibrio ecologico, 
sino tambien tendria importantes implicancias en el piano cultural, debido a que 
es considerado el Espiritu viviente de Los Andes. Su figura se encuentra 
plasmada en ceramicas Nazca de 1500 anos de antiguedad. Los ornamentos 
hechos con sus plumas recibian uso ceremonial en la corte incaica. Los 
Mapuches de la patagonia austral le asignan un importante papel espiritual. 
Quechuas y Aymaras, del Peru y Bolivia, le asignan grandes poderes e incluso 
se cree que las almas nobles y valientes reencarnan en el. Nexo entre los 
hombres y Dios, guia de almas al Hananpacha, mensajero del sol, son algunos 
de sus roles dentro de la cosmovision andina. 



3. ^Cual es la propuesta de solution que propone el PROYECTO? 

Nuestro principal objetivo es asistir a la conservation de estas fabulosas aves y 
su majestuoso ecosistema, para asegurar la supervivencia de quien es 
considerado el Espiritu viviente de los Andes. 

Para ello se creo una estrategia basada en 5 pilares. 

1. Studbook Latinoamericano. 

2. Centro de Incubation Artificial y Cria en Aislamiento Humano. 

3. Centro de Rescate y Rehabilitation del Condor Andino. 
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4. Centro de Seguimiento y Estudios Poblacionales. 

5. Area de Educacion y Difusion 

4. Detalle las acciones de conservacion ex situ e in situ que realiza. ^Como 
se integran esos campos? 

1-Studbook Latinoamericano: Uno de los primeros pasos del proyecto fue 
poner en condiciones reproductivas a las parejas que se encuentran en 
cautiverio, en un inicio a nivel Nacional, y desde el 2007, a nivel 
Latinoamericano. Para ello se sumaron a los principales zoos en un programa 
de reproduction y control de ejemplares que se encuentran en cautiverio. 
Asi mismo, aquellos condores provenientes de acciones de rescate, que por 
sus heridas o comportamiento no pueden ser devueltos a su ambiente natural, 
son derivados para formar parejas reproductivas que, a traves de sus 
descendencias, seran puestas a disposition para ser liberadas en su ambiente 
natural. 

Todos los condores de rescate que se rehabilitan en el marco del PCCA solo 
se pueden liberar en Argentina (dado su origen). Los que tienen experiencia de 
vuelo en la provincia donde fueron encontrados y los que no la tienen en 
Paileman (para su aprendizaje de vuelo y comportamiento que deben adquirir). 
Gracias a la generation del Studbook Latinoamericano, se impulsa el 
intercambio de ejemplares entre diferentes instituciones zoologicas. 



2- Centro de Incubacion Artificial y Cna en Aislamiento Humano. 
En esta especie, las parejas logran la madurez sexual a edad avanzada (mas 
de 9 anos). Normalmente, cada pareja pone solo un huevo y cna un solo 
pichon cada dos o tres anos. Pero en cautiverio es posible retirar la primera 
postura, para estimular una segunda puesta, que puede quedar al cuidado de 
los padres. Los huevos retirados de los principales centros de cna son 
transportados e incubados artificialmente en el Zoo de Buenos Aires. Todos los 
pichones nacidos son criados en aislamiento humano a traves del uso de 
titeres de latex que representan a sus padres. Pasados dos meses, los 
pichones son socializados junto a ejemplares de origen silvestres, durante todo 
el proceso siempre se mantienen el aislamiento. Los ejemplares para socializar 
provienen de acciones de rescate en Argentina. Algunos de ellos, dada las 
heridas (por ejemplo falta de un ala) son derivados a formar nuevas parejas 
reproductivas o para socializar con pichones que seran liberados 
proximamente. 

Los pichones de condor permaneceran en estas condiciones hasta completar 
su plumaje juvenil, pardo ocraceo, lo cual logran a partir de los seis meses de 
edad. A partir de ese momento estaran listos para ser incluidos en programas 
de liberation. 

El PCCA realiza en Argentina la Incubacion Artificial de huevos proveniente de 
zoologicos nacionales e incluso del extranjero. 

Hemos recibido huevos del ZOO La Habana, Cuba y el pichon nacido fue 
liberado en Chile (de donde provenian los reproductores cubanos). 
Tambien incubamos huevos de Ecuador, del ZOO de Quito. Pero no resulto 
fertil. 
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El Centro de Incubacion se pone a disposicion de las diferentes instituciones y 
planes nacionales para colaborar con esta tarea. Los pichones nacidos se 
pueden poner a disposicion de los programas nacionales para su suelta, dado 
que su origen es en cautiverio. 

Dentro del PCCA solo incubamos huevos y criamos en aislamiento pichones 
con fines de liberacion. 

3- Centro de Rescate del Condor Andino. 

El PCCA recibe, desde hace mas de una decada, llamados de diferentes partes 
del pais dando aviso de ejemplares que han sido victimas de inescrupulosos 
cazadores, heridos por trampas, atrapados y tornados como mascotas o que 
han caido en manos del trafico ilegal. 

Ante esta problematica, en abril de 2002, hemos creado el Centro de Rescate 
del Condor Andino (CRCA), una herramienta de conservacion que permite 
trabajar en el rescate y la rehabilitation de estas aves, con la finalidad de 
liberarlas en su ambiente natural o integrarlas a planes de conservacion ex situ 
de esta especie. 

En el caso de que los ejemplares puedan ser devueltos a su ambiente natural, 
se Neva a cabo la busqueda del lugar de liberacion, la cual va acompanada por 
una intensa campana educativa en las zonas de influencia y un posterior 
seguimiento de los ejemplares que son liberados. 

4- Centro de Seguimiento y Estudios Poblacionales 

Tanto el Centro de Incubacion Artificial como el Centro de Rescate del Condor 
Andino permiten generar ejemplares que pueden ser incluidos en programas de 
conservacion in situ de la especie. Gracias a ello, es posible realizar la 
liberacion de estas aves en ambientes naturales a todo lo largo de los Andes 
sudamericanos. Dichas liberaciones siguen el protocolo de reintroduccion de 
IUCN. 

Gracias al uso de transmisores satelitales se reciben miles de datos que 
representan las diferentes posiciones de los ejemplares marcados. Esta 
informacion es utilizada en las distintas bases de campo y gracias al uso de 
GPS (Geoposicionador Satelital) se estudia cada posicionamiento del ave 
registrando informacion relevante para su conservacion. 
El PCCA ha sido incorporado como uno de los Laboratories de Investigation 
Registrado (RRL) del Programa de Intergraph Mapping y GeoSpacial Solutions 
(IMGS). Asi, hemos desarrollado un GIS (Geographic Information System) 
especifico para esta especie, donde son volcados los datos satelitales y toda 
informacion que se obtiene a campo sobre el comportamiento y vuelo de los 
ejemplares marcados. Estos datos pueden ser interpretados en un sistema 
multiple de informacion para relacionar diferentes variables y componentes 
geograficos, con la preferencia y uso que los Condores hacen del ambiente. 

Continuamos con los estudios de censado y distribution natural de la especie, 
relevamiento de su habitat y estado de salud, para conocer la situation real de 
la especie en vida silvestre. 

Es muy dificil determinar el numero de ejemplares por la inmensidad del area 
de estudio, lo accidentado y aislado del ambiente. 
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Sin embargo en Chile, se estan desarrollando estudios de doctorado para 
generar metodologias de estudio y en Argentina estamos lanzando otro estudio 
de doctorado por el mismo tema. Es un gran desafio. 

5- Area de Educacion y Difusion 

La supervivencia del Condor Andino esta ligada a razones culturales. Si bien 
fue protegido y honrado durante miles de anos por las comunidades originarias 
del Ande, a partir de la conquista de America se ha establecido una relacion 
por completo opuesta con la especie, que la ha puesto en peligro. 
Si bien los programas de cria y rescate son una poderosa herramienta, la 
educacion es fundamental para producir un cambio cultural en la sociedad. Un 
cambio necesario, si queremos asegurar la conservation del Condor Andino y, 
a traves de una especie tan carismatica, generar conciencia en la comunidad 
respecto de la necesidad de conservar las especies silvestres y el habitat 
natural. 

El PCCA cuenta con un centro de interpretation especifico: "La cabana del 
Condor" en el Zoo de Buenos Aires. 

Ademas, se desarrollan programas de educacion en las escuelas rurales y 
tambien de grandes ciudades. 



5. Cuando EL PROYECTO involucra la liberacion de ejemplares a la vida 
silvestre, especifique: 

5.1. Detalle protocolo sanitario y evaluation conductual que realiza. 

Con el apoyo del D.V.M. Roberto Aguilar se desarrollo un "Protocolo de 
Emergencias en el manejo del condor de los Andes" (Roberto Aguilar D.V.M. y 
Jaime Espinosa D.V.M.; 2009). 

Todos los ejemplares son sometidos a un completo protocolo sanitario ( 
al recibir el ejemplar y antes de liberarlo) que incluye: 

-examen clinico general 
-electrocardiograma 
-exploration radiologica 
-control de peso 

-analisis hematologicos y serologicos 

(Micoplasma gallicepticum; Micoplasma sinoviae y Salmonella pollorum) 
-Isopado, ocular, cloacal y bucal. 
-estudios de plomo en sangre y hueso. 
-toma de muestras para estudios geneticos. 

Una vez obtenida el alta sanitaria, los ejemplares son derivados a 
ambientes en aislamiento humano, en contacto con ejemplares de la misma 
especie, para estudiar y evaluar su conducta, mejorar pesos y poder analizar 
su posible liberacion. 
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5.2. ^Como considera el origen geografico y/o genetico de los 
ejemplares? 

Especialmente, cuando se realizan liberaciones de ejemplares en ambientes 
naturales, es muy importante tener en consideration la genetica de la especie. 
Por ello, en el marco del PCCA, hemos desarrollado estudios cientificos que 
permitieron descubrir la baja diversidad genetica que presenta el Condor 
Andino, a pesar de su enorme distribution geografica. (Hendrickson, S.L., 
Bleiweiss, R., Matheus, J.C., De Matheus, L.S., Jacome, N.L. y E. Pavez, 
(2003): "Low Genetic Variability In The Geographically Widespread Andean 
Condor". Condor 105, 1-12. ). Merece destacarse que, en el ano 2005, estos 
estudios recibieron el Premio Harry R. Painton Award, de la Cooper 
Ornithological Society, USA. 

Hemos llevado adelante estudios geneticos de la especie, caracterizando la 
variation de la secuencia ADN en la region de control mitocondrial y la 
subunidad ribosomal 12 S en una muestra de Condores Andinos (Vultur 
gryphus) representativa de las poblaciones distribuidas a lo largo del extenso 
rango geografico de la especie (desde Colombia, hasta Argentina y Chile). Con 
dicho estudio ha sido posible comprobar que la variation en la region de control 
de los condores fue mas baja que para la mayoria de las aves analizadas para 
este mismo loci. Aunque la baja variabilidad genetica es a menudo asociada 
con la megafauna en peligro de extincion, el ejemplo del condor es notable 
porque la especie aun mantiene un rango geografico substantial. Asi, la baja 
variabilidad genetica se puede dar aun en la magafauna cuya dispersion no 
haya sido sujeta a severas reducciones en los recientes siglos. 

Dando continuidad y seguimiento a los estudios geneticos llevados a cabo 
desde 1997 entre el Proyecto de Conservation Condor Andino y la Doctora 
Hendrickson, estamos estudiando en la actualidad los genes que se cree estan 
implicados en la adaptation a las condiciones andinas, como es la gran y 
extrema altitud en la cual los condores viven. 

Si bien los estudios geneticos realizados en Condor Andino respaldan la 
liberation de ejemplares a la vida silvestre, hemos visto que ejemplares con o 
sin experiencia de vuelo se comportan de una manera muy diferente cuando 
son liberados. Mientras los juveniles, sin experiencia de vuelo, se adaptan muy 
bien a las zonas donde son liberados, los individuos con experiencia de vuelo, 
en especial adultos, no presentan esa flexibilidad de adaptation, se muestran 
desorientados y tienden a aislarse del grupo local. Por ello, en el marco del 
PCCA, todos los ejemplares recibidos a traves de acciones de rescate que 
cuentan con experiencia de vuelo en vida silvestre, una vez que obtienen el alta 
sanitaria y conductual, son liberados en la misma zona en la cual fueron 
encontrados. 

5.3. Detalle sistema de identification para cada individuo. 

-microchip subcutaneo, (marca TROVAN). 
-bandas alares de vinilo (patagiales) 
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5.4. Detalle sistema de seguimiento y monitoreo posterior utilizado para 
comprobar la adaptacion de los ejemplares liberados. 

-microchip subcutaneo: A traves de lectoras especificas, permite la 
identification del ejemplar cuando es capturado. 

-bandas alares de vinilo (patagiales): Con su numeration y color (bianco 
para hembras, azul para machos) permite el seguimiento a corta distancia a 
traves del uso de monoculares y binoculares. 

-transmisor de radio: gracias al empleo de radiorreceptores (Radio 
Receptor RX 98 E) y el uso de antenas direccionales, es posible seguir la serial 
que transmite cada individuo en su banda de radio correspondiente a traves de 
grandes distancias. 

-transmisor satelital: El PCCA ha sido pionero, a nivel mundial, en la 
aplicacion de tecnologia satelital para el seguimiento del condor andino. Los 
transmisores envian information diariamente a traves de Internet sobre fecha, 
hora, position, direccion de vuelo, velocidad y altura a la cual esta volando 
cada individuo. Esta moderna tecnologia permite el seguimiento de las aves, a 
traves de las enormes distancias que son capaces de recorrer, aun en los 
ambientes mas remotos, aislados y accidentados que ellas ocupan. 

6. Cuando EL PROYECTO involucre acciones de rescate y rehabilitation: 

6.1. 6Que autoridad de aplicacion gubernamental controla la actividad? 
(Se presenta nota de apoyo de la Direccion Nacional de Fauna) 

Se trabaja con el apoyo de las autoridades de la Direccion Nacional de 
Fauna y Flora Silvestres, Secretaria de Medio Ambiente y bajo convenio con 
las diferentes Direcciones de Medio Ambiente y Fauna de las provincias de 
Argentina, donde habita la especie. 

Dentro del pais: Cada huevo proveniente de zoos, ejemplares recibidos 
de acciones de rescate o movimiento de ejemplares para traslados, vienen 
acompanados de las guias de transito y notas sanitarias respectivas. 

En aquellos casos de traslados de huevos o ejemplares fuera del pais, 
se llevan adelante los permisos CITES y estudios sanitarios solicitados, segun 
los entes controladores por cada pais. 



6.2 Especifique espacios aislados, areas de cuarentena y protocolos de 
trabajo utilizados, que ofrezcan bio seguridad para el personal y el correcto 
manejo de los ejemplares. 

El PCCA, en el ZOO de Buenos Aires, cuenta con areas equipadas y 
dispone de personal calificado para atender: 

-Area veterinaria. 

Hospital de clinica y cirugia. 
Recintos de internacion y cuarentena. 
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Sala de necropsias. 

-Centro de Incubacion. 
Area de limpieza 

Area de incubadoras: extractores, generador de electricidad y equipo de 
transferencia electronica, Aire acondicionado. 

-Centro de Cria en aislamiento 

Nursery y cajas de cria con vidrios espejados para trabajar en 
aislamiento humano. 

Recintos con puertas guillotina y vidrios espejados, para mantener el 
aislamiento visual y trabajar sin contacto con los ejemplares. Recintos internos 
y externos con separaciones de aislamiento y para manejo de ejemplares sin 
contacto directo. 

- Parejas reproductivas: tanto en el ZOO de Bs As, como en los principales 
ZOOs del pais asociados al proyecto (La Maxima, Olavaria, La Plata y 
Temaiken en Provincia de Bs As, San Rafael, Mendoza, Quinteros en Salta, 
etc), se mantienen parejas reproductivas en recintos especiales, cumpliendo un 
rol educativo y de reproduction, ya que sus huevos son incubados en el Centro 
de Incubacion del PCCA y sus crias liberadas en el marco del proyecto. 



6.3 Detalle sistema de identification y registro de seguimiento para cada 
individuo. 

-Cada ejemplar recibe un nombre y se registra en planillas individuales 
todo lo referente al bienestar animal, estudio de conducta y consumo de 
alimento diario. 

-microchip subcutaneo, marca TROVAN. 

Y en caso de ser liberado, como se indico, pueden llevar: 

-bandas alares de vinilo (patagiales) 

-transmisor de radio 

-transmisor satelital 

6.4 Especifique el destino final de los ejemplares rehabilitados. 

En el caso de obtener la rehabilitation de los ejemplares, los mismos 
son derivados a programa de conservation in situ, si los mismos ya poseian 
experiencia de vuelo, se liberan en su ambiente natural, en la zona donde fue 
encontrado. 

Aquellos ejemplares, menores de 1 ano, que no cuenten con experiencia 
de vuelo, seran liberados en zonas donde trabajamos en un programa de 
reproduction adecuado a sus necesidades especificas, dentro del rango de 
distribution geografica de la especie. Los mismos deben ser liberados en 
bandada (grupos). Requieren para su suelta la construction de una plataforma 
de liberation (PLT), donde pasan al menos dos meses adaptandose al lugar de 
suelta. Durante todo el proceso ( dentro de la PLT y una vez liberados), se les 
suministra en aislamiento humano y trabajando de noche, alimento y agua, 
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hasta que logran encontrar alimento por sus propios medios (esto puede tomar 
un ano de trabajo a campo). 

En caso de considerar no aconsejable su liberation, dicho ejemplar se 
integrara a planes de conservation ex-situ (reproductive, educativo o de 
socialization dependiendo el caso), dando prioridad a establecimientos e 
instituciones que cumplan con los requisitos tecnicos para alojar ejemplares de 
esta especie en cautiverio y trabajen en el marco del PCCA de Argentina. 

Dichas liberaciones cumplen con el Protocolo de Reproduction de la 

IUCN. 



7. Cuando EL PROYECTO involucra la conservation de areas naturales: 
El proyecto no administra areas naturales protegidas. 

El condor posee la capacidad de desplazarse por territorios mayores a 
60.000 km 2 , en solo un par de meses. Esto hace que las principales areas 
protegidas no cubran sus necesidades de vuelo. Al mismo tiempo la creation 
de areas protegidas tan extensas no seria eficiente, siendo imposible su 
gestion y control. No obstante, consideramos importante conservar algunas 
zonas especificas, como son los paredones donde pernoctan y las cuevas o 
repisas en la roca donde se reproducen. 

En Patagonia, desde el ano 2003, nos encontramos trabajando en la 
Meseta de Somuncura, declarada en 1986 Reserva Natural Integral. Un area 
de especial interes para la conservation, que comparten las provincias de Rio 
Negro y Chubut. Alii existen poblaciones silvestres de especies endemicas y un 
patrimonio cultural ancestral importante. En la zona el condor se extinguio hace 
mas de 100 anos y se lo ha vuelto a reintroducir con exito a partir de 2003. 
Hemos trabajado en asistir en los controles y mejoras de dicha area. El 
CODEMA (Consejo de Medio Ambiente) desarrollo el Plan de Manejo de 
Somuncura. Incluso, junto al Servicio de Areas Protegidas de la Secretana de 
Medio Ambiente de la Provincia de Rio Negro, se trabaja para definir zonas 
intangibles, para evitar pruebas mineras, en base a las areas de vuelo y nidos 
de los condores liberados en Paileman. 

7.1 Especifique la importancia biologica y/o cultural que justifica la 
conservation de dicho patrimonio. 

El proyecto no administra areas naturales protegidas 

7.2.. Defina los limites del area. Envie mapas e imagenes, asi como 
coordenadas para visualizarlas en google. Explique como esta zona constituye 
una unidad de conservation eficaz para el mantenimiento de los procesos 
ecologicos y particulars que la caracterizan. 

El proyecto no administra areas naturales protegidas. 

7.3 Presente certificado de acreditacion en el sistema de areas 
protegidas del gobierno o bien en el sistema privado. 
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El proyecto no administra areas naturales protegidas 

7.4 Presente copia del plan de manejo. 

El proyecto no administra areas naturales protegidas 

7.5 Detalle el personal tecnico calificado, equipamiento e infraestructura 
que aseguren su cuidado. 

El proyecto no administra areas naturales protegidas 

8. Liste el personal tecnico calificado, propio de la institution, que esta 
afectado al desarrollo de estos esfuerzos y detalle si este resulta formador de 
nuevos recursos humanos. 

Director: Lie. N. L. Jacome. Si. 
Coordinador Gral.: Lie. V. Astore. Si. 

Equipo Base de Campo: T. Mendez, L. Bazzana y M. Magaldi. Si. 
Stand Educativo y asistencia tecnica: M. Guardia. Si. 
Equipo Veterinario: M. Rivolta, G. Wiemeyer. Si. 

El Proyecto de Conservacion Condor Andino (PCCA) posee vasta experiencia 
en el entrenamiento y capacitacion de personal, en diferentes areas de la 
biologia de la conservacion. 

Cientos de voluntaries de la FBA son capacitados cada ano, en diferentes 
areas del proyecto, bajo la supervision de un coordinador responsable. Merece 
destacarse que muchos de ellos, con el tiempo, logran acceder a cargos de 
coordinador y permanecer como personal estable del PCCA en las diferentes 
instituciones que lo integran o bien ocupar importantes puestos dentro de 
instituciones zoologicas nacionales. 

Dentro del ambito de la conservacion Ex Situ, a los diferentes grupos se los 
entrena en distintas areas: Incubacion artificial: los miembros de este grupo 
reciben information especifica sobre tecnicas de incubacion y nacimiento del 
condor andino en el centro de incubacion del ZOO de Buenos Aires. 
Cria en aislamiento humano: el grupo de cria en asilamiento humano se dedica 
al cuidado de los pichones utilizando, segun el tiempo de vida, diferentes 
estrategias de crianza que van desde el uso de titeres de latex, hasta nurserys, 
cajas de cria y recintos de maduracion. En esta ultima etapa tambien realizan 
estudios de comportamiento para asegurar la correcta sociabilidad de las 
bandadas. Este grupo tambien tiene a su cargo el cuidado de los planteles 
reproductivos y se capacita en el manejo de la especie en cautiverio. Todas 
estas actividades se desarrollan en el ZOO de Buenos Aires. 
Rescate y rehabilitation: este grupo recibe capacitacion para rescatar, derivar y 
rehabilitar ejemplares silvestres que fueron victimas del trafico ilegal, que han 
sido envenenados o heridos. Las practicas se realizan en el Centro de Rescate 
del Condor Andino donde son derivados todos los condores silvestres del pais 
que necesitan auxilio. 

Programas educativos: un grupo especial de miembros son entrenados para 
generar material educativo, dar charlas en escuelas rurales y en grandes 
ciudades, para difundir los alcances y resultados del proyecto en el centro de 
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interpretacion ("La Cabana del Condor" en el ZOO de Bs. As.) y para capacitar 
docentes con la finalidad de multiplicar los esfuerzos por la conservacion de 
esta y todas las especie silvestres. 

Sanidad y Veterinaria: grupos de estudiantes y veterinarios son entrenados en 
el manejo de fauna silvestre para brindar atencion medica y estudios clinicos 
necesarios. 

Sistema de Informacion Geografica: este grupo recibe capacitacion en el 
manejo y aplicacion de software de avanzada tecnologia en el marco que 
brinda el laboratorio de investigaciones registrado (RRL) de Intergraph 
Corporation. 

Registro Latinoamericano: Este grupo se entrena en el manejo de informacion y 
la publication del studbook regional del condor andino que reune toda la 
informacion disponible de los condores que son mantenidos en cautiverio en 
Latinoamerica. 

En los temas que hacen a la conservacion In Situ los diferentes grupos son 
entrenados en dos bases de campo, especificas del proyecto, Villa Llanquin y 
Paileman, en Patagonia. Alii reciben entrenamiento en los temas que hacen al 
uso de radiotelemetria y transmision satelital, estudios de poblaciones 
naturales, cuidado y preservation de la naturaleza. En las bases de campo se 
recibe ademas a especialistas y profesionales de programas internacionales de 
conservacion cuyo intercambio cientifico resulta altamente enriquecedor para 
las practicas conservacionistas. 

El proposito de este trabajo es capacitar rigurosamente, con experiencia 
practica, a las futuras generaciones de biologos, veterinarios y especialistas de 
la conservacion. Ellos participan activamente en todas las fases de este 
esfuerzo de conservacion, reciben cursos de entrenamiento y son orientados 
permanentemente para asegurar su formation. Incluso muchos de ellos 
completan sus estudios universitarios realizando sus licenciaturas y doctorados 
en el marco del Proyecto. 

Asi mismo brindamos asistencia y capacitacion no solo a nivel de sudamerica 
sino tambien USA, Europa, etc. Constantemente tecnicos e investigadores 
asisten a liberaciones y trabajo de campo para conocer las necesidades a la 
hora de liberar condores. 



9. Detalle los recursos materiales, equipamiento e infraestructura que se 
destinan al Proyecto en forma especifica. 

-Area veterinaria (se comparte) 

Hospital de clinica y cirugia. 

Recintos de cuarentena (especificos para condor) 

Sala de Necropsia. 

-Centro de Incubation, (especifico) 

Incubadoras, ovoscopio, balanza de precision, extractores, aire 
acondicionado, generador de electricidad, equipo de transferencia electronica. 

-Centro de Cria e aislamiento (especifico) 
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Zonas para la preparation de las dietas, evaluation de consumo 
individuales. Freezer, heladera para los diferentes tipos de dietas segun la 
edad de los condores o tratamientos especificos. 

Nursery y cajas de cna con vidrios espejados para trabajar en 
aislamiento humano, extractores y aire acondicionado. 

Recintos con puertas guillotina y vidrios espejados, para mantener el 
aislamiento visual. 

Depositos. 

-Area de Nutrition y bioterio (se comparte) 

-Dos Bases de Campo (especificas) 

Dos casas equipadas para vivir en las mismas durante todo el ano. 
Equipamiento de seguimiento para los ejemplares liberados. 
2 vehiculos doble traction disponibles las 24 hs 
1 Plataforma de liberation 

1 recinto disponible ante una emergencia (con manejo de aislamiento y 
sin contacto directo) 

1 recinto de anclaje para alojar una pareja de condores (con manejo y 
aislamiento). 

-personal y equipamiento especifico para trabajar adecuadamente en cada uno 
de los sectores. 



10. Detalle el presupuesto anual del proyecto. 
Se envia en archivo anexo. 

1 1 . Brinde evidencias que justifiquen el alcance de objetivos. 

Nuestro principal objetivo es y sigue siendo, asistir a la conservation de 
estas fabulosas aves y su majestuoso ecosistema, a todo lo largo de la 
cordillera, para asegurar la supervivencia de quien es considerado el Espiritu 
viviente de los Andes. 

En estos 20 (veinte) anos de continuidad en el Proyecto de 
Conservation Condor Andino (PCCA), hemos logrado liberar mas de 100 
ejemplares en todo Sudamerica. Lo que empezo como un sueno en agosto de 
1991, entre todos y de la mano del condor, lo supimos caminar y sostener en el 
tiempo. Uniendo la ciencia y la cosmovision, sabiamos que si haciamos bien 
nuestro trabajo, el resultado de ese esfuerzo deberia estar planeando en el 
cielo. 

A partir del nacimiento del primer pichon incubado artificialmente y criado 
por medio de titeres de latex, ya son 48 pichones los que han nacido en el 
marco del proyecto de Argentina. 

Desde los primeros transmisores satelitales a energia solar colocados 
con ayuda de la NASA por primera vez en el mundo, alia por el ano 1997, ya 
son mas de 42 los equipos satelitales que siguen estudiando el vuelo de esta 
especie en cielos de Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina, todos estos 
ejemplares liberados dentro del marco del PCCA. 
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Los condores enfrentan desafios en vida silvestre que ponen en peligro su vida 
y siguen siendo victimas de cazadores, veneno y trafico ilegal. Por ello, cada 
ano nos hemos ocupado en rescatar y rehabilitar ejemplares provenientes de 
todas las provincias andinas de Argentina. 97 condores silvestres fueron 
rescatados, el 30 % no sobrevivio (29 ejemplares), mientras que el 70 % del 
total recibido (68 ejemplares) pudieron ser rehabilitados. El 70 % de los 
ejemplares rehabilitados fueron liberados en su ambiente natural. 

A partir de los programas de cria y rescate, en el marco de un programa 
binacional de conservacion con Chile, en estos anos hemos logrado liberar 1 1 1 
ejemplares en todo Sudamerica. 

De los 111 condores liberados hasta la fecha, solo tenemos registro de 
tres casos por falta de adaptation. 

En la costa del Atlantico, donde la especie estuvo extinta por mas de 170 
anos, hemos liberado 33 ejemplares. Gracias a los sistemas de seguimiento 
satelital sabemos que en sus vuelos unieron la cordillera con el mar. A su 
tiempo fueron madurando y regresaron las danzas y las copulas. Fuimos 
tambien testigos de los cuatro primeros pichones nacidos en las costas de 
Patagonia. 

Las ceremonias ancestrales, de la mano de los lideres espirituales, siempre 
acompanaron cada etapa del proceso. Ellos nos ensenaron que significa honrar 
el milagro de la vida y nos senalaron la manera de entrar en contacto con la 
naturaleza de una forma mas armonica 

A nivel Sudamericano, ademas de conformar el Programa Binacional de 
Conservacion del Condor Andino de Chile y Argentina, colaboramos 
activamente en el desarrollo de los Programas Nacionales de Conservacion de 
la especie en Colombia, Peru y Ecuador, asistiendo a la conservacion de la 
especie en Venezuela y Bolivia. 

Hoy podemos decir que sentimos que el aire se comenzo a mover con el 
batir de sus alas. Seguramente falta mucho para asegurar la supervivencia del 
condor andino, pero estamos seguros que en este tiempo aprendimos mucho y 
que el esfuerzo de todos bien valio la pena. 

12. ^De que manera estos resultados generan un claro aporte a la 
conservacion de biodiversidad o solucionan problematicas ambientales en sus 
areas de influencia? 

En estos 20 anos de trabajo, hemos devuelto la especie en zonas donde se 
encontraba extinta, desde los paramos Venezolanos, a la costa Atlantica de la 
Patagonia Austral. 

En Venezuela, donde la especie fue declarada extinta en el ano 1965, hemos 
logrado reintroducir, junto a la Fundacion Bioandina Venezuela, 6 ejemplares 
en la zona. 

Asi mismo, desde el ano 2003, hemos devuelto la especie en la costa del 
Atlantico, Argentina, donde la especie estuvo extinta por mas de 170 anos En 
estos anos, fue posible liberar 33 ejemplares. 

Estos ejemplares fueron madurando, regresaron las danzas y las copulas. 
Gracias a este continuo esfuerzo de conservacion, fuimos testigos de los 
primeros 4 nacimientos. Permitiendonos seguir sus vuelos a traves de 
seguimiento de radio y satelite. 
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-Hemos liberado 1 1 1 ejemplares en Sudamerica. 

-Hemos creado el centro de Rescate y rehabilitation de la especie en 
Argentina, dando respuesta a 97 ejemplares, de los cuales, el 30 % no 
sobrevivio (29 ejemplares), mientras que el 70 % del total recibido (68 
ejemplares) pudieron ser rehabilitados. El 70 % de los ejemplares rehabilitados 
fueron liberados en su ambiente natural. 

-Gracias a la tecnologia satelital, fue posible monitorear 388.000 Km2, 
comenzar a entender la capacidad de vuelo de la especie, el uso que hacen del 
ambiente y ha sido posible comprobar la estacionalidad de vuelo en los 
ejemplares. 

-A partir de los datos nocturnos, pudimos descubrir las condoreras, lugares 
donde los condores se reunen a dormir hasta en grupos de 124 individuos. 
Gracias a estos estudios nos es posible observar si una condorera esta aislada 
o proxima a un camino o ciudad, y determinar posibles riesgos de impacto 
ambiental. Aquellas condoreras aisladas son dejadas al cuidado del secreto de 
su ubicacion, mientras que las mas expuestas son incluidas en los programas 
de declaration de "santuarios" naturales y se apoya su conservation a traves 
de los programas de education. 

-Al trabajar con una especie carronera, con un claro rol "limpiador" en el 
ecosistema, nos ha hecho posible estudiar, comprender y trabajar en la 
problematica ambiental en todo el territorio. Asi fue posible descubrir el uso de 
cebos toxicos para "predadores" como el zorro y puma, los cuales afectan a 
toda la diversidad biologica, tanto animal, vegetal como humana. 
Dada esta grave problematica, nos encontramos trabajando en education y 
generando, junto a las Direcciones de Fauna y Medio Ambiente cursos y 
diferentes estrategias para este tipo de problematica para los pobladores 
rurales. 

-Dado el alto numero de ejemplares recibidos anualmente en el Centro de 
Rescate (10 ejemplares al ano), nos ha sido posible descubrir una alta 
contamination de los ejemplares al plomo, ya sea por consumo o esquirlas 
alojadas en el cuerpo. Esta grave situation nos ha llevado a ampliar los 
conocimientos que no solo atanen a los animales sino tambien al humano, ya 
que la bala, aunque sea retirada, deja en el animal muerto todo un recorrido de 
plomo, el cual se ingiere y envenena. Lamentablemente, hemos visto que los 
laboratories a nivel latinoamericano ya no fabrican el quelante necesario para 
retirar el plomo de la sangre, ya que no es rentable. Dada esta problematica, 
hemos logrado trabajar con un laboratorio que, al dia de hoy genera la droga 
necesaria, poniendola a disposition para asistir en esta grave problematica a 
quien lo necesite. 

Asi mismo, estamos generando y afianzando lazos entre las direcciones de 
Fauna e instituciones en USA, para asistir en el cambio de uso de balas de 
plomo por las de cobre, las cuales no dejan residuos que perjudiquen la salud. 

-Hemos asesorado y asistido en el plan de manejo del no Limay, dentro del PN 
Nahuel Huapi, Rio Negro, Argentina. Re evaluando los limites de protection, 
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segun los estudios de vuelo de los condores, condoreras y presencia de nidos 
de condores silvestres y liberados. 

- Se ha declarado Monumento Nacional y especie protegida al condor andino a 
traves del Senado de la Nacion de la Argentina. Dicha declaracion se aprobo 
por unanimidad por el senador nacional. La medida procura evitar la extincion 
de la especie, asi mismo, la iniciativa implica un apoyo del Estado "a las 
actividades de manejo, protection, conservacion y recuperation del condor 
andino que se realizan en el pais". Dicha declaracion permitio generar una 
zona intangible en el area donde se encuentra emplazada la plataforma de 
liberacion de Paileman, como asi tambien el radio de vuelo de los condores en 
su aprendizaje de vuelo. Esto ha permitido evitar la exploration de posibles 
zonas mineras. 

-Se ha declarado a la localidad 28 de Noviembre, Provincia de Santa Cruz, 
Argentina, como Capital Provincial del Condor Andino", asistiendo de esta 
manera un com prom iso formal para proteger no solo a la especie sino tambien 
al medio ambiente. 

-El PCCA ha sido declarado de interes parlamentario, cultural y educativo por el 
Honorable Senado de la Nacion, Republica Argentina. 

-Hemos dado origen a Espacios de Tradicion Milenaria, donde se trabaja junto 
a las comunidades originarias el rescate y revalorization de las tradiciones 
originarias. Es asi como antes de cada nacimiento de condores, en cada 
liberacion se llevan adelante ceremonias ancestrales, conectando nuevamente 
a la comunidad con la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida. 
Asi mismo, se llevan adelante ceremonias de tradicion como Ceremonia 
Parway (bautismo de las mujeres), Ceremonia Tikanchana (esquila y marcado 
de auquenidos), Ceremonia Inti raymin (Ano nuevo), Ceremonia Pachamama, 
Ceremonia Warachikuy (bautismo de los hombres) entre otras. 



13. Fecha de Inicio de Proyecto: 01/08/1991 
Fecha Finalizacion (si la hubiera): no 

14. Liste las instituciones que forman parte de este PROYECTO. 
Organizan 

Zoologico de Buenos Aires & Fundacion Bioandina Argentina. 
Colaboran 

Argentina: Dir. de Fauna y Consejo Provincial de Ecologia y Medio Ambiente 
(CODEMA) de la Provincia de Rio Negro; Jardin Zoologico de La Plata; Zoologico La 
Maxima, Olavarria; Reserva Natural Quebrada de los Condores, Quinteros, La Rioja. 
Europa : Le Grand Pare du Puy du Fou; Conservation des Especes et des Populations 
Animales (CEP A) y Fundation Bioparc (Francia). 

USA: Fundacion Zoologica ZCOG (Zoo Conservation Outreach Group); Intergraph 
Registered Research Laboratory ; Fondo de Conservacion Sea World- Busch Gardens. 

Asistencia 
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Argentina: Aerolmeas Argentinas, Administracion de Parques Nacionales, Direcciones 
Nacionales de Fauna Silvestre y Coordinacion de Conservacion de la Biodiversidad, 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacion, Sec. de Estado de 
Produccion, Ministerio de Economia de la Provincia de Rio Negro, Dir. Prov. de Medio 
Ambiente y Rec. Naturales de Jujuy; Subsecretaria de Ambiente Catamarca, Fundacion 
Coelobe, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, 
Subsecretaria de de Medio Ambiente y Politica Ambiental San Juan, Direction 
Provincial de Conservacion y Areas Protegidas de San Juan, Dir. de Flora, Fauna 
Silvestres y Suelos de la Prov. de Tucuman; Ministerio de Medio Ambiente del estado 
de la Provincia de San Luis, Parque Nacional Quebrada del Condorito, Cordoba, Dir. de 
Fauna de Mendoza, Secretaria de Ambiente de La Rioja, Dir. de Fauna y Flora Silvestre 
de Chubut, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz, Dir. Fauna 
Silvestre y Areas Protegidas Santa Cruz, Centro Ecologia Aplicada de Neuquen, 
Subsecretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Dir Areas Protegidas y 
Biodiversidad Tierra del Fuego, Rosenbusch S.A, Higlander I SRL, Agrim. J.C. Ambao 
y Asoc. SRL, Fundacion Biodiversidad, Mink'akuy Tawantinsuyupaq, Comunidad 
Mapuche Viedma, Carmen de Patagones, Los Berros, Sierra Grande, Paileman, 
Valcheta y Cona Niyeu. 

Sudamerica: ALPZA (Asociacion Latinoamericana de Zoologicos y Acuarios). 
Fundacion Bioandina (Colombia); Fundacion Humanizarte, Fundacion Zoologica y 
Ministerio Ambiente del Ecuador; Fundacion Bioandina Venezuela; Institute Arara 
Azul (Brasil); Camino Rojo (Uruguay); Comunidad Maya (Guatemala); Ministerio del 
Ambiente, (Colombia), Zooprama y Fundacion Noel Kempff Mercado (Bolivia), 
Reserva Ecologica Chaparri (Peru). 

USA: Dr. William Conway, Ph.D. Michael Wallace, Zoological Society of San Diego; 
Audubon Zoo, Bergen County Zoological Park, Brandywine Zoo, Chattanooga Zoo, 
Columbus Zoo, Hogle Zoo, The Tulsa ZOO, Oklahoma City Zoo; Salisbury Zoo; 
Europa: WAZA (Asociacion Mundial de ZOOs y Acuarios), Fundacion Aquila, Centro 
de Estudios de Rapaces Ibericas (Espana), Michel Terrasse, LPO (Francia); Ciruelo, 
Proyecto el Camino del Condor (Espana); Gusti, Proyecto Condor (Espana); Fundacion 
para la Conservacion del Quebrantahuesos (Espana). 

Realizado en el marco del PBCCA 

Programa Binacional de Conservacion Condor Andino de Chile & Argentina 
ZOO Bs As - FBA - Aves Chile - Parque Metropolitano de Santiago 

15. Liste las instituciones de ALPZA que se relacionan en este PROYECTO. 

Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 
Parque Metropolitano de Santiago 

Fundacion Zoologica ZCOG (Zoo Conservation Outreach Group) 

Fundation Bioparc (Francia). 

Fundacion Temaiken 

Fundacion Zoologica del Ecuador 

Zooprama y Fundacion Noel Kempff Mercado (Bolivia) 

16. Presente publicaciones, presentaciones a congresos y todo el 
antecedente que crea conveniente que justifique el desarrollo de investigation 
cientifica asociada al PROYECTO. 
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Trabajos de investigation cientifica realizados: 

2011: Co Director de trabajo de grado Tecnico Universitario en gestion, manejo 
y conservation de la Biodiversidad: "Centro de Interpretation del Proyecto 
Conservation Condor Andino en la Base de Campo Sierra Paileman, 
Departamento de Valcheta, Rio Negro". Agustina Gestoso. Univ. CAECE 
Argentina. 

2009: Co Director Tesis de Licenciatura: "Estudio de patrones de estacionalidad 
en el comportamiento de vuelo del Condor Andino (Vultur gryphus) en 
Argentina". Evelina De Martino. Univ. CAECE Argentina. 
2006: Co-director Tesis de Doctorado: "Analisis ecologico de los roquedales 
utilizados por el Condor Andino (Vultur gryphus): Evaluation de su papel como 
ambientes clave para la conservation de la diversidad en el noroeste 
patagonico". Lambertucci, Sergio Agustin. Univ. Nac. del Comahue, Centro 
Regional Universitario Bariloche. 

2004: Co-director Tesis de Licenciatura: "Comportamiento y dinamica 
poblacional del Condor Andino (Vultur gryphus) en relation a la utilization de 
las condoreras". Lambertucci, Sergio Agustin. Univ. Nac. del Comahue, Centro 
Regional Universitario Bariloche. 

2004: Tesis de Licenciatura: "Uso de habitat de juveniles de condor andino 
(Vultur gryphus) en la cordillera central de Chile". Victor Escobar. Univ. Nac. de 
Chile. 

2003: Director Tesis de Licenciatura: "Determination de parametros 
poblacionales, preferencia y uso de habitat, de ejemplares de Condor Andino 
(Vultur gryphus) reintroducidos en Patagonia, Argentina". Sestelo, Adrian J. 
Universidad CAECE. Buenos Aires, Argentina. 

2001: Director Tesis de Licenciatura: "Estudio de la capacidad de vuelo del 
Condor Andino (Vultur gryphus) en Patagonia Argentina, y analisis comparative 
de metodologias utilizadas para su seguimiento a campo en Sudamerica". 
Astore, Vanesa. Univ. CAECE. Buenos Aires, Argentina. 



Publicaciones de interes: 

JACOME, N. L.; ASTORE, V; (2012): "Proyecto de Conservacion Condor 
Andino: para que el espiritu de los Andes vuelva a ocupar su lugar". Libro Manejo de 
Fauna Silvestre en Argentina. Programas de especies amenazadas. (En prensa) 

DE MARTINO, E.; ASTORE, V.; MENA, M. & JACOME, N. L. (2011): 
"Estacionalidad en el home range y desplazamiento de un ejemplar de condor andino 
(Vultur gryphus) en Santa Cruz, Argentina" ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 22: 161— 
172, 2011. The Neotropical Ornithological Society. 

JACOME, N. L.; (2010): "Experiencias de vida" capitulo, "Funciones de 
reproduccion y desarrollo", Ciencias Naturales, Ediciones SM, Argentina. Diciembre 
2010. 

LAMBERTUCCI, S. A.; N. L. JACOME; A. TREJO, (2008): "Use of communal 
roosts by Andean Condors in northwest Patagonia, Argentina, Journal of Field 
Ornithology 79 (2): 138-146, 2008 



19 



JACOME, N. L. ; V. ASTORE; M. BERTINI, (2005): "El Retorno del Condor al 
Mar", en Las Mesetas Patagonicas Que Caen al Mar: La Costa Rionegrina. Ricardo 
Freddy Masera et al, Viedma, Rio Negro. 373-396 pp. 2005 

JACOME N. L., (2006):"Honour The Condor". In Brief Conservation. For 
Enterprise, The Rolex Awards Journal, n° 20. pag: 42-43. 2006. 

MEREDITH D.; D. Hilliard, N. L. Jacome, (2005): "Spirit of the Andes. The 
Andean Condor Conservation Project". COMMUNIQUE, American Zoo & Aquarium 
Association, pag 8- 11. 2005 

HENDRICKSON, S.L., Bleiweiss, R., Matheus, J.C., De Matheus, L.S., Jacome, 
N.L. y E. Pavez, (2003): "Low Genetic Variability In The Geographically Widespread 
Andean Condor". Condor 105, 1-12. 2003. 

JACOME, N. L. (2000): "Rescuing the mythical Andean Condor". The Rolex 
Awards for Enterprise Journal. La Chaux-de-Fonds, Switzerland. 14-17 

JACOME N. L. y S. A. Lambertucci (2000). "Santuarios del Condor para la 
Conservacion de la Naturaleza". Programa de Areas Protegidas. Fundacion Bioandina 
Argentina - Zoologico de Bs. As. Buenos Aires. 44 pp. 



Ultimas Presentaciones en congresos: 

JACOME, N. L. "Simposio sobre preservacion y conservacion de la diversidad 
de especies", 2da Reunion Conjunta de Sociedades de Biologia de la Repiiblica 
Argentina; XIII Jornada de la Sociedad Argentina de Biologia, XXIX Reunion Anual de 
la Sociedad de Biologia de Cuyo; XVIII Jornadas Cientificas de la Sociedad de Biologia 
de Cordoba; Centro de Convenciones, Intendente Guillermo Barrena Guzman; Centro 
Cultural, Jose Amadeo Conte Grand, Ciudad de San Juan - Agosto de 201 1 

WIEMEYER, G.; TORRES, M. L.; ALBAREDA, D.; JACOME, N. L.; 
ASTORE, V.; RIVOLTA, M. A.: "Intoxicacion por plomo en Condor Andino (Vultur 
gryphus): Casuistica del Centro de Rescate en el Zoo de Buenos Aires". RAO. Agosto 
2011. 

SARDINAS, C. "Relacion Sagrada de los animales y las culturas ancestrales de 
Latinoamerica". Congreso ALPZA, Chile. Noviembre 2010. 

JACOME, N. L. "Programa de Conservacion Condor Andino y su relacion con 
los pueblos originarios". Congreso ALPZA, Chile. Noviembre 2010. 

JACOME, N. L. "Taller de Reintroduccion, PCCA". Congreso ALPZA, Chile. 
Noviembre 2010. 

JACOME, N. L. "Minicurso Conservacion, Certificacion de Proyectos de 
Conservacion". Congreso ALPZA, Chile. Noviembre 2010. 
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ASTORE, V. "Minicurso Aves, Articulation Programas de Conservacion in situ 
y ex situ, PCCA". Congreso ALPZA, Chile 2010. 

JACOME, N. L.; ASTORE, V. "Alcances y resultados del PCCA". Ill Taller 
Programa Binacional de Conservacion Condor Andino Chile - Argentina. Noviembre 
2010, Chile. 

JACOME, N. L. "Exposition Alcances y Resultados PCCA". Hotel Novotel, 
Buenos Aires, Argentina. Diciembre 2010. 

JACOME, N. L.; ASTORE, V. "Conferencia del PCCA con el Programa de 
Conservacion de Condor Andino de Ecuador y el Ministerio de Ambiente de la 
Repiiblica del Ecuador y asistencia en la toma de decisiones para la Planeacion del 
Programa. Diciembre 2010. 

EAGLE CONSERVATION ALLIANCE (E.C.A.), THIRD ANNUAL 
CONFERENCE. The Pyrenees, Aragon, Espana. Octubre 2009. En dicho encuentro se 
presentaron: 

"In situ and ex situ conservation of the Andean Condor: working methodology" Vanesa 
Astore, Buenos Aires Zoo and Bioandina Foundation, Argentina. 

"Results of the Andean Condor Conservation Program: Integrating community, tradition, 
science, technology and Spirit. Luis Jacome, Buenos Aires Zoo and Fundacion 
Bioandina. 

17. Explique el desarrollo de programas educativos asociados al 
PROYECTO. 

La educacion dentro del PCCA es fundamental, es por ello que trabajamos a 
nivel in situ y ex situ. 

El PCCA cuenta con un Centro de Interpretation especifico: "La cabana del 
Condor" en el Zoo de Buenos Aires. Este centro recibe millones de visitantes al 
ano, quienes a traves de videos, fotos, charlas y demas medios educativos 
acceden a information concreta sobre los alcances y resultados del proyecto, 
generar conciencia no solo en la conservacion del condor, sino tambien al 
medio ambiente y a todas las formas de vida. 

Ademas, desarrollamos programas de educacion en las escuelas rurales, 
grandes ciudades, comunidades, centros ganaderos, etc, llegando a miles de 
personas por ano con un mensaje claro de conservacion. Se ha podido publicar 
abundante folletena, cuadernillos educativos, videos, CDs y material didactico, 
los cuales son distribuidos a instituciones educativas, alumnos y pobladores de 
areas rurales. 

Antes de cada liberation de condores sin experiencia de vuelo, son los ninos 
los encargados de soltar al aire plumas de condores (que les entregamos 
nosotros a traves de las mudas naturales de los ejemplares del zoo). De esta 
manera les explicamos a ellos y a la comunidad presente, es que se liberan 
aquellos condores que por problemas no pueden ser devueltos a su ambiente 
natural. 
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Gracias a las campanas educativas, ano a ano, recibimos muchisimos 
llamados de pobladores que saben de la existencia de un condor en 
problemas, o denunciando el trafico de los mismos, con lo cual, nos ha 
posibilitado trabajar eficientemente en el rescate. 

Asi mismo, hemos comprobado que, a traves de charlas personales con 
pobladores rurales, los cuales habian cazado o herido condores, son hoy en 
dia de gran ayuda en la proteccion del condor y la naturaleza. 

18. Explique como el PROYECTO considera a la comunidad local y la 
integra a su estrategia de trabajo. 

A traves de la educacion y difusion, hemos crecido en el contacto y 
compromiso con la comunidad local. 

Todos los nacimientos, liberaciones y ceremonias ancestrales son abiertas, se 
hacen invitaciones por medios de difusion masivo, que han llegado a reunir 
mas de 1700 personas en una sola suelta. Gracias a ello, tanto los grandes 
como los ninos se comprometen y relacionan con los condores y la proteccion 
del medio ambiente. 

Por ejemplo, en zonas donde los condores se han extinguido, la comunidad, 
luego de anos de trabajo, involucrandose en las actividades y retomando el 
contacto ancestral con la especie de la mano de sus lideres espirituales, 
vuelven a considerar que el condor les trae abundancia y ellos mismos asumen 
su cuidado y proteccion. 

En Paileman, para abastecer de alimento los cebaderos, se compra ganado y 
esto resulta una fuente de recursos economicos adicionales para los 
pobladores rurales de la zona. Cabe destacar que estos pobladores son de 
muy bajos recursos, habitan una de las zonas mas aisladas y aridas de la 
Argentina, donde practican una ganadena de subsistencia. 
En cada liberacion, la comunidad Neva sus grupos musicales, venden sus 
tejidos, artesanias y los ninos de las escuelas venden comida para juntar plata 
para su viaje de fin de curso. 

Se ha contratado, incluso en relacion de dependencia, a pobladores rurales 
para trabajar en la base de campo del PCCA. 

Tambien ha sido posible ser contacto y referente de las escuelas hogares de la 
meseta de Somuncura, para llevar adelante intercambio estudiantil con 
escuelas de grandes Ciudades. 



19. ^EL PROYECTO asegura en todos los casos el adecuado bienestar 
animal, dando cumplimiento a todas las disposiciones legales nacionales e 
internacionales que regulan el manejo de fauna silvestre, la normativa 
ambiental y el uso de los recursos naturales? 

El Proyecto trabaja desde el inicio con las Direcciones de Fauna y 
Medioambientales, cumpliendo con todas las normativas existentes Nacionales 
e Internacionales. 

Asi mismo, se participa en el armado de manuales para mejorar y perfeccionar 
las normativas, protocolos y estrategias de trabajo. 

20. ^Como mide el resultado del PROYECTO? 
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a) En relacion a la Poblacion de condores: 

# Cantidad de condores criados 

# Cantidad de condores rescatados y rehabilitados 

# Cantidad de condores liberados. 

# Cantidad de ejemplares muertos. 

# Cantidad de ejemplares que no han logrado adaptarse a la vida 
silvestre. 

# Cantidad de ejemplares silvestres detectados en zonas de extincion de 
la especie. 

# Crecimiento del area de estudio en funcion del area de vuelo. 

b) Sistema de Information geografica. 

# Crecimiento de la Base de datos satelitales y estudios de campo. 

c) Descubrimiento de Condoreras: 

# Cantidad de condoreras detectadas. 

# Cantidad de condoreras estudiadas. 

d) Estudios de la especie: 

# Estudios geneticos 

# Estudios sanitarios, sangumeos, plomo, parasitologies, etc. 

# Aumento en el conocimiento biologico, conductual, etc. 

e) .Espacios de Tradition Milenaria (ETM) 

# Cantidad de ETM declarados. 

# Cantidad de ceremonias y actividades tradicionales llevadas a cabo. 

# Integracion con nuevas comunidades originarias. 

f) Base de Campo: 

# Mejoras realizadas en infraestructura. 

# Mejoras en equipamiento. 

# Cantidad de personal tecnico estable en la base. 

# Cantidad de personal tecnico temporal (pasantias). 

g) Educacion & Publicacion: 

# Cantidad de charlas y publico que visita la Cabana del Condor en ZOO 
de Bs. As. 

# Cantidad de charlas y alumnos en escuelas de grandes ciudades y 
rurales. 

# Otras presentaciones (cantidad de congresos, talleres, etc). 

# Publicaciones realizadas. 

# Generacion de documentales. 

# Realizacion de material didactico. 

h) Sinergia con otros proyectos de conservacion. 

# Listado de colaboraciones. 

# Convenios de colaboracion. 

i) .Difusion y Prensa 
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# Cantidad de notas realizadas en medios. 



21. ^Cuales son los riesgos y peligros que atentan contra la continuidad del 
PROYECTO? 

Existen diferentes peligros que el proyecto debe enfrentar y superar para lograr 
alcanzar sus objetivos. 

Los principales se asocian a las causas de extincion que afecta la especie a 
todo lo largo de su distribucion sudamericana. La erronea creencia que el 
condor mata el ganado para comer, cuando en realidad es carronero, hace que 
se los mate injustificadamente. Son bianco de inescrupulosos cazadores y 
tambien pueden ser envenenados al consumir cebos toxicos que ilegalmente 
son aun utilizados en el pais o bien al ingerir balas de plomo presentes en los 
animales muertos de los cuales ellos se alimentan. El aumento en los tendidos 
electricos y los choques contra cables de alta tension que ello ocasiona y la 
alteration del ambiente, son causas importantes de extincion que seguramente 
afectaran al proyecto. 

En base a la experiencia de trabajo adquirida en 9 anos de funcionamiento del 
Centro de Rescate del Condor Andino en Argentina, sabemos hoy que estas 
son las principales amenazas que se deben superar para el establecimiento de 
los condores en su ambiente natural. 

No obstante existen otras amenazas mas indirectas que tambien pueden 
afectar el proyecto. Entre ellas cabe mencionar las grandes distancias, lo 
accidentado e inhospito del terreno, el aislamiento y la falta de comunicacion en 
el territorio Argentino, lo cual resulta costoso y un proceso lento de poder llegar 
a todos los puntos necesarios, para sostener las actividades de education y 
control ambiental. Tareas dificiles de sostener en el tiempo si no se cuenta con 
recursos apropiados y un buen manejo del grupo humano responsable del 
mismo. 

La inestabilidad politica y economica que frecuentemente acosa al pais es otro 
elemento que atenta a largo plazo con la continuidad de los proyectos de 
conservation. Dada esta problematica, los directivos de las Direcciones de 
Fauna y organos de control cambian con las modificaciones politicas, lo que 
Neva a renovar contactos y afianzar relaciones constantemente. 
Por ultimo, considerando la extraordinaria capacidad de vuelo demostrada por 
esta especie, es necesario grandes esfuerzos e inversion de recursos para 
estudiar el ambiente que ocupan y preservar las espacios naturales que sean 
de importancia para ellos. 

22. ^Que metas se plantea para el proximo ejercicio anual? 
Dar continuidad a: 

-Estudios biologicos, etologicos, geneticos y sanitarios tanto in situ como ex situ 
de la especie. 

-Incubation, cria, liberation y seguimiento a campo. 
-Rescate y rehabilitation. 

-Consolidar el trabajo cooperative a nivel sudamericano para la especie. 
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-Campanas educativas de la especie a nivel academico y cientifico, dando 
enfasis a las problematicas ambientales en cada zona, como es el uso de 
cebos toxicos, disparo, etc. 

-Continuar trabajando en el trabajo cooperative entre las Instituciones 
gubernamentales para mejorar los controles ambientales y dar sanciones para 
aquellos que no las cumplan. 

-Capacitaciones para campesinos y agilizar las respuestas en las 
problematicas que los aqueja. 

-Publicacion de los estudios llevados adelante, presentaciones en congresos y 
en medios virtuales. 

-Terminar la pag web del PCCA, dando una herramienta rapida y eficaz no solo 
en el conocimiento de la especie, sino tambien, facilitando contactos para 
trabajar segun la zona y pais. 

-Generar la II Reunion de especialistas de la especie en Latinoamerica. 
- Sostener los ETM (Espacios de Tradicion Milenaria) 



23. Adjuntar 10 fotos (en JPG, alta definition) que ilustran el PROYECTO. 
Se anexaron las fotos. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 

Direction de Conservation 

Laboratorio de Biotecnologia Reproductiva para la 
Conservation de Fauna Silvestre 

Coordinador: Lie. Adrian Sestelo 

Actualmente vivimos una crisis ambiental sin precedentes debido a nuestra mala utilization 
de los recursos naturales, llevando la extincion de especies a una tasa 1.000 veces mayor 
que la evolution natural, sintoma inequivoco y preocupante del deterioro ambiental que 
sufre el planeta. 

Los ambientes naturales, cada vez mas fragmentados, llevan al aislamiento y reduction de 
las poblaciones silvestres con la consecuente consanguinidad y perdida de variabilidad 
genetica. Este proceso se revierte a traves de la incorporation de nueva genetica. Para lo 
cual se plantea el uso de las biotecnologias reproductivas y la generation de Bancos de 
Recursos Geneticos (BRG) como herramientas para el manejo de poblaciones silvestres, 
tanto cautivas como de vida libre. 

Los esfuerzos de conservacion de vida silvestre se llevan a cabo, principalmente, a traves 
de la conservacion in situ y la conservacion ex situ (ver "Lmeas de Action"). Sin embargo, 
la Estrategia Mundial de la Conservacion en Zoologicos, iniciativa de la Union 
Internacional de Directores de Parques (IUDZG), la Organization Mundial de Zoologicos y 
el Grupo de Especialistas de Cria en Cautiverio (CBSG) de la Union Mundial de la 
Conservacion (IUCN), en su resumen ejecutivo, reconocen que el uso de las tecnicas para 
la reproduccion artificial puede mejorar el manejo de las poblaciones silvestres y puede 
ayudar a la retention de la maxima variabilidad genetica. 

Las biotecnologias reproductivas, como la criopreservacion de gametos y embriones, la 
insemination artificial y el trasplante de embriones pueden ser utilizadas con gran ventaja 
en los programas de conservacion. Los Bancos de Recursos Geneticos se proyectan como 
reservorios de biomateriales y pueden actuar como un tercer componente de la estrategia de 
conservacion, sumandose a los esfuerzos in situ y ex situ. 

La Estrategia Mundial de la Conservacion en Zoologicos ha hecho un llamado a todas las 
partes involucradas para intensificar la exploration y el desarrollo de las tecnicas de 
reproduccion artificial y la criopreservacion como elementos que apoyen a la conservacion 
de las especies. 

El Zoologico de Buenos Aires, consciente de la problematica ambiental actual y del rol 
que debe jugar en el marco de la conservacion global, ha creado el Laboratorio de 



Biotecnologia cuyo principal objetivo es asistir a la conservation y reproduction de la 
fauna silvestre. 

El Laboratorio de Biotecnologia comenzo a gestarse en el ano 1993, contando en la 
actualidad con un equipo estable de profesionales, un sector de laboratorios y equipamiento 
donde realizar 

los trabajos de investigation. 

El Laboratorio de Biotecnologia se lleva adelante mediante las siguientes lineas de 
action: 

^Generation de un Banco de Recursos Geneticos (BRG) 

- Conservando biomateriales, como espermatozoides, tejidos, celulas somaticas, pelos 
y productos sanguineos (linfocitos, suero y/o plasma), ya sea en termos con 
nitrogeno liquido a -196°C, freezers entre -20 a -80°C o temperatura ambiente, 
dependiendo cual sea la condition necesaria. 

Actualmente el BRG almacena mas de 5000 dosis, pertenecientes a mas de 300 
ejemplares que representan a 69 especies. 

^Investigation para el desarrollo y aplicacion de biotecnologias reproductivas: 

- Insemination artificial, a traves de la cual se han obteniendo los primeros 
nacimientos en un zoo en Argentina utilizando esta tecnologia. 

- Fertilization in vitro 

- Inyeccion intra-citoplasmatica de espermatozoides 

- Transferencia embrionaria 

- Transferencia nuclear 

*Analisis de diversidad genetica a traves de marcadores moleculares microsatelites, 
caracterizando el material de los ejemplares almacenados en el BRG. 

*Estudio y manejo cooperativo de poblaciones, tanto en Latinoamerica como a nivel 
mundial, a traves de programas especializados. Coordinando los Studbook (libros 
de registro genealogico) de las 10 especies de felinos sudamericanos. 

Para la concretion de estas lineas se han establecido convenios de cooperation con 
universidades, centros de investigation, zoologicos tanto nacionales como internacionales. 
En definitiva, considerando el contexto de conservation global, la mayor utilidad de las 
biotecnologias reproductivas consiste en facilitar el "manejo genetico" de poblaciones cuyo 
reducido tamano limita su viabilidad. Permitiendo la conservation de la diversidad genetica 
que existe hoy en dia asi como facilitando el intercambio de material genetico entre 
poblaciones, tanto en cautividad como en su habitat natural. 
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"Nuestro conocimiento sobre la especie" 

Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) volando en el Monte, Reserva de la Biosfera de 
Nacunan, Mendoza. © Manuel Encabo. 
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Resumen Ejecutivo 



La especie se encuentra catalogada en Peligro de Extincion segun su estatus internacional y nacional. 

Habita en las provincias de Tucuman, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero, Cordoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquen, Rio 
Negro, Buenos Aires y con datos historicos de Chubut. 

A nivel nacional existen grandes vacios de informacion sobre su biologia. En los ultimos anos se han 
realizado una serie de talleres con los expertos que trabajan con la especie y se han acordado algunas prioridades 
de conservacion e investigacion en base a las amenazas que se han determinado. Entre las de mayor relevancia, 
se encuentran: La perdida de habitat, la persecucion directa, la electrocucion en tendidos electricos, el mascotismo 
y el trafico ilegal. 

Instituciones gubernamentales, privadas y ONGs trabajan de forma articulada y activamente para la 
conservacion de la especie. Entre los mas relevantes en la actualidad encontramos en La Pampa el Centro para el 
Estudio y Conservacion de las Aves Rapaces de Argentina. En Mendoza el Programa para la Conservacion del 
Aguila Coronada en el Desierto de Lavalle y el Instituto Argentino de Investigacion de Zonas Aridas. En Tucuman 
Centro de Rehabilitation de Aves Rapaces de la Reserva Horco Molle e Instituto M. Lillo. En Santa Fe el Museo 
Provincial de Ciencias Naturales F. Ameghino. En Buenos Aires, el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Proyecto de Conservacion Rescate de Aves Rapaces, Aves Argentinas, la Fundacion Cabure-i y la 
Direction de Fauna Silvestre. Fuera del pais, la Western University of Health Sciences, EEUU. Direcciones de 
Recursos Naturales de algunas provincias como Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 

Este Plan de Accion ha establecido como Meta: Establecer al Aguila Coronada como una especie 
prioritaria de conservacion en la Argentina, logrando la informacion necesaria para su manejo ordenado por 
diferentes actores. 

Los Objetivos para el desarrollo de esta ultima son: A) Generar informacion basica necesaria para el 
manejo efectivo de la especie en el territorio nacional (distribution, abundancia, diagnostico de amenazas y 
ecologia basica). B) Crear un marco legal, administrative y organizativo que sirve para fomentar de manera activa 
la recuperation del Aguila Coronada. C) Mejorar de manera significativa la perception y el conocimiento de la 
ciudadania y los medios de comunicacion con respecto al Aguila Coronada. D) Aumentar la superficie de habitat 
dedicado de manera formal y real a la conservacion de la especie. 

Se han agregado objetivos especificos para poder incluir las diferentes acciones se vienen realizado y las 
que se proyectan: Establecer una Estrategia Nacional que unifique los esfuerzos de los actuales actores y crear 
una estructura organizativa para este fin. Aumentar de manera significativa el compromiso de las autoridades 
competentes por la conservacion de la especie. Crear un listado de Areas Protegidas Naturales con presencia de 
la especie, diferenciando entre Areas de Nidificacion Vs. Areas de Presencia. Realizar estudios que aporten al 
conocimiento de su biologia reproductiva y dinamica de poblaciones. Convertir al Aguila Coronada en una especie 
prioritaria y popular (carismatica) dentro de los medios de comunicacion, entre otros. 

Creemos firmemente que los esfuerzos por salvar esta especie, deben obedecer a un Plan de Accion 
Nacional (e internacional) mancomunado donde las acciones a tomar tengan objetivos bien definidos y 
coordinados para un eficaz uso de los escasos recursos existentes. Aspiramos a que este Plan de Accion sea 
evaluado cada dos anos en la RAO. Oportunamente, se realizaran los cambios necesarios y se puntualizaran 
acciones concretas una vez presentado a validation de las provincias y sus autoridades. 
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Antecedentes de este Documento 



Muchas personas trabajan o se interesan por la conservation del Aguila Coronada desde hace varios 
anos. Sin embargo, no fue hasta el ano 2004, cuando se recategorizo a la especie como En Peligro (BirdLife 
2004), que comenzo un proceso de conexion y organization a nivel nacional para conservar la especie. 

En Mayo de 2007, se realizo el 1 ° Taller para la Conservation del Aguila Coronada (T1) en la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, en la sede de Aves Argentinas - AOP. En este se discutio sobre su problematica y se 
plantearon acciones de conservation que intenta llevar adelante el Grupo Neotropical para la Conservation de 
Aguila Coronada, creado en el marco del T1 . (Anexo 1) 

Para este modelo de Plan de Action, se tomaron como base las amenazas que se plantearon en el borrador del 
T1 como analisis del problema de la especie. 

Durante Junio de 2009, se realizo la XIII Reunion Argentina de Ornitologia - RAO en la ciudad de Tafi del 
Valle, Tucuman. En este encuentro, se realizo un Taller sobre Conservation del Aguila Coronada (T2) (Anexo 2): 
Situation actual y lineamientos para una estrategia de conservation de la especie. El objetivo general de este 
taller fue generar un espacio de encuentro entre diversos grupos de investigation, organismos gubernamentales y 
ONG's que se encuentran realizando tareas (o tienen intenciones de hacerlo en el futuro) de investigation o 
extension sobre la especie, promoviendo el intercambio de experiencias y actualizando los resultados alcanzados 
por cada uno de estos grupos en su area o ambito de trabajo. Sus metas y objetivos especificos fueron los 
siguientes: 

1) Contribuir a la definition de un Plan de Action para la especie propuesto por Grupo Neotropical para la 
Conservation del Aguila Coronada. 

2) Dar a conocer los temas de estudio e investigaciones que se llevan a cabo sobre en distintas regiones del 
pais, identificando los principales problemas de conservation para la especie en cada una de ellas. 

3) Proponer lineas de action e investigation prioritarias en funcion de las principales amenazas identificadas 
para el Aguila Coronada a nivel regional o local. 

4) Elaborar un documento que sirva como una herramienta para orientar y priorizar estrategias de 
conservation para la especie en toda su distribution nacional, estimulando la creation de nuevos grupos 
de trabajo en la Argentina. 

El resultado mas importante del T2, fue el planteo y la necesidad de realizar una tercera reunion, con mas 
tiempo y con una convocatoria representativa de las instituciones y personas que trabajan en la conservation de 
esta especie en Noviembre de 2009. Para este 3 ° Taller (T3) se planteo necesidad de formular de un Plan de 
Action para el Aguila Coronada. 

El T3 se realizo en el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires y la sede de Aves Argentinas - AOP, en 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, bajo el mismo nombre y como continuation y resultado del T2 de la RAO 
(Anexo 3): 'Conservation del Aguila Coronada: Situation Actual y Lineamientos para una Estrategia de 
Conservation". 

El resultado del T3, es presentado en el presente Plan de Action para la Conservation del Aguila Coronada 
en la Argentina con formato segun el modelo para Planes de Action BirdLife Internacional para Especies, del 
Programa de Prevention de Extinciones para Aves Amenazadas de las Americas. Este Plan de Action respeta y 
contiene objetivos y acciones del T1 , T2, T3 y es la voz de todos los expertos. 
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1. Introduccion 



Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) Vieillot, 1817. Es un aguila de grandes dimensiones con un 
caracteristico copete nucal. El color general de los adultos es gris ceniciento. Posee alas anchas y cola 
relativamente corta de coloracion negruzca con una notable banda central blanca en el medio. Las patas y la cera 
son de color amarillento. El iris es pardo. Posee patas y tarsos largos en relacion al cuerpo, presentando un patron 
de escamas tarsales reticuladas. La longitud de las hembras es de unos 72 cm. mientras que en los machos 
alcanza los 62 cm. El peso varia entre los 3 y 3,5 kg, en las hembras y entre 2,6 y 2,8 kg. en los machos. Las 
hembras pueden alcanzar una envergadura de hasta 3 m. Los ejemplares juveniles presentan colores ocraceos en 
cabeza y dorso, el la zona ventral varia del beige al pardo. 

Posee una dieta muy variada, sus presas mas frecuentes son los armadillos y serpientes. Utiliza arboles de 
gran porte para nidificar. Crian un solo pichon cada ano o a veces ano por medio. La nidificacion ocurriria de 
Septiembre a Noviembre, y el nacimiento de los pichones en Diciembre o Enero. La incubacion es de 45 dias 
aproximadamente. El pichon permanece en el nido entre 65 a 70 dias. 

Habita en las provincias de Tucuman, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios, Jujuy, Salta, 
Santiago del Estero, Cordoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquen, Rio 
Negro y Buenos Aires. F. P. Moreno la describe tambien en Chubut (1879). 

Es una especie de bajas densidades todo su rango de distribucion. Se estima una poblacion global menor 
a los 1000 individuos, con una tendencia decreciente, motivos por los cuales es considerada internacionalmente 
como especie En Peligro. A nivel nacional se la considera como En Peligro. Esta incluida en el apendice II de 
CITES. En el T3 se plantearon y formalizaron dudas en cuanto a la veracidad de estas afirmaciones, la falta de 
datos comprobados fueron rotundos al momento de afirmar y definir su estado de conservacion. Las amenazas 
identificadas en el T1 (ver punto 2.7) fueron las consideradas y priorizadas en esta reunion, quedando ordenadas 
de la siguiente manera: Perdida de habitat, persecucion directa, electrocucion, mascotismo y trafico ilegal. 

El desconocimiento de buena parte de la biologia y estatus en el pais de esta especie, es tal vez el factor 
mas limitante a la hora de plantearse la estrategia para su conservacion. Acciones aisladas de diferentes 
instituciones o personas, han aportado a su conocimiento en conservacion ex situ e in situ, investigacion y 
difusion; pero estas medidas no son suficientes para incrementar el conocimiento que se necesita para tomar 
medidas efectivas para su conservacion. 

Existen en la Argentina varios grupos y personas que trabajan activamente por la especie: en la provincia 
de La Pampa el Centro para el Estudio y Conservacion de las Aves Rapaces de Argentina (CECARA), Sarasola y 
colaboradores. En la provincia de Mendoza, el Programa para la Conservacion del Aguila Coronada en el desierto 
de Lavalle, Pereyra Lobos y colaboradores; y el Instituto Argentino de Investigacion de Zonas Aridas - IADIZA, 
Pescetti y colaboradores. En Tucuman Centro de Rehabilitacion de Aves Rapaces de la Reserva Horco Molle e 
Instituto M. Lillo, Dias y colaboradores. En Santa Fe el Museo Provincial de Ciencias Naturales F. Ameghino, 
Pautasso y colaboradores. En Buenos Aires, el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires y el Proyecto de 
Conservacion Rescate de Aves Rapaces, Capdevielle y colaboradores; Aves Argentinas, Bosso y colaboradores; 
la Fundacion Cabure-i, Encabo y colaboradores; y la Direccion de Fauna Silvestre, Ramadori y colaboradores. 
Fuera del pais, la Western University of Health Sciences, EEUU, Saggese / Quaglia y colaboradores. Direcciones 
de Recursos Naturales de algunas provincias como Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan y San 
Luis. Dos extensas revisiones sobre la informacion disponible para la especie se han publicado recientemente 
Maceda (2007) y Chebez (2008), referencia de base para esta recopilacion. 

Este documento realizado con la informacion obtenida durante el T3, pretende crear una herramienta 
tecnica para orientar los trabajos a realizar con la especie, impulsando su protection y la de su ambiente. Siendo 
que la especie puede ser considerada como carismatica o bandera, podria ser utilizada como paraguas para 
muchas otras especies de su distribucion. El Plan de Action aporta informacion a la Nation, provincias y 
municipios de que es necesario hacer, para efectivizar los esfuerzos y colaborar con sus sistemas de areas 
protegidas y ordenamiento territorial. 
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2. Marco Teorico: 



2.1. Taxonomia: 

2.1.1. Clase:Aves 

2.1.2. Orden: Falconiformes 

2.1.3. Familia: Accipitridae 

2.1.4. Genero: Harpyhaliaetus 

2.1.5. Especie: coronatus 

Nombre/s comun/es: Aguila Coronada, taguato, taguato-hobi o taguato-hovih (guarani), Aguila Coronada 
grande, aguila de copete, aguila copetona, aguila silbona, aguila de la flecha, aguia zimbuda o cimbuda, aguila 
gris, aguila llorona, aguila negra, aguila real, aguila gris de copete; aguia cinzenta (portugues). 



2.2. Distribucion y estado de la poblacion: 
2.2.1 . Distribucion Global: 

Codigo de calidad de datos: A= Comprobado - B= Incomplete - C= Pobre - U= Desconocido 



Pais 


Poblacion 


Distribucion 


Tendencia 
poblacional 


Ocurrencia 
estacional 


Notas 


Argentina 


Desconocida A 


Norte, este, oeste y centro 
hasta norte de Patagonia 


Disminuye C 






Bolivia 


Desconocida A 


Datos de Beni y Santa 
Cruz. 


Disminuye C 






Brasil 


Desconocida A 


Desde Bahia hacia el sur 
hasta Rio Grande del Sur y 
por el Oeste hasta el Mato 
Grosso. 


Disminuye B 






Paraguay 


Desconocida A 


En casi todo Paraguay a 
excepcion del Chaco seco 


Disminuye C 






Uruguay 


OA 


Extinta 








TOTAL 


2500/10000 

0 

250 / 999? 
(BirdLife 2004) 








Estas cifras son 

muy 
controversiales 



2.2.2. Distribucion local: 

Codigo de calidad de datos: A= Comprobado - B= Incompleto - C= Pobre - U= Desconocido 



Provincia 


Poblacion 


Distribucion 


Tendencia 
poblacional 


Notas 


Buenos 
Aires 


Desconocida 
A 


Sudoeste 


Desconocida 
C 


Solo un registro moderno 


Catamarca 


Desconocida 
A 


Centro y este 


Desconocida 
U 




Chaco 


Desconocida 
A 


Oeste y este 


U 


Solo frecuente en el extremo 

sudeste, departamento de 
Tapenaga, en continuidad con 
los Bajos Submeridionales de 
Santa Fe 


Chubut 


Desconocida 
A 


NE 


U 


F. P. Moreno 1879 - Extinta? 
Tal vez haya sido accidental 
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en esa latitud 


Cordoba 


Desconocida 
A 


Completar 


U 




Corrientes 


Desconocida 
A 


Rodeando el 
Ibera con 
registros al NE, 
E y NO. 


U 


Vinculada al Espinal 


Entre Rios 


Desconocida 
A 


Actualmente el 

sur. Antano 
probablemente 
todo el Montiel 


U 


No citada para ER en la lista 
de de la Pena 1997, solo un 
registro para Ceibas 


Formosa 


Desconocida 
A 


Norte, oeste y 
este 


U 


oeria mas irecuenie en ei este, 
donde hay reproduccion local 
comprobada 


Jujuy 


Desconocida 
A 


Este 


U 




La Pampa 


Desconocida 
A 


Oeste, centro y 
sur 


Disminuye A 




La Rioja 


Desconocida 
A 


Centro y este 


U 




Mendoza 


Desconocida 
A 


Centro, norte, 
sur y este 


Disminuye A 




Misiones 


Desconocida 
A 


SO 


U 


No hay registros, sitio 
potencial?. 


Neuquen 


uesconociaa 
A 


NE 


U 


Hay registros contemporaneos 
ai inc. uno en ei sur 
probablemente accidental e 
historico 


Rio Negro 


Desconocida 
A 


Norte 


U 




Salta 


Desconocida 
A 


Completar 


U 




Santa Fe 


Desconocida 
A 


Norte y centro- 
oeste 


Disminuye A 


rrecuenie en ios cajos 
Submeridionales, noroeste 
entro-oeste provincial 


Santiago 
del Estero 


Desconocida 
A 


Centro-este 


U 




San Luis 


Desconocida 
A 


Norte, Sur y 
oste 


U 




Tucuman 


Desconocida 
A 


Completar 


Disminuye A 















2.3. Movimientos: 

Uno de Ios aspectos desconocidos de la biologia del Aguila Coronada, y que tiene especial relevancia 
desde el punto de vista de su conservacion, es la existencia de movimientos o desplazamientos migratorios al 
finalizar la epoca reproductiva. Bildstein et al. (2000), por ejemplo, incluye la especie en la lista mundial de 
rapaces amenazadas y de la cuales se sospecha la existencia de movimientos migratorios, aunque hasta la 
fecha no existen datos fehacientes sobre este fenomeno ni tampoco sobre la magnitud de esos 
desplazamientos. Observaciones de pobladores rurales del oeste de la provincia de la Pampa y este de 
Mendoza (Argentina), lugar donde se han identificado una importante poblacion reproductora de aguilas 
coronadas, indican que tanto Ios adultos como Ios juveniles abandonan las areas de cna al finalizar la 
reproduccion, sin que vuelvan a ser observados hasta el ano siguiente. 
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En Santa Fe, se registraron individuos en casi todos los meses del ano, indicando que la poblacion o parte 
de ella reside permanentemente en el area (Pautasso y Fandino datos no publicados). 

Durante tres anos el CECARA ha estudiado los movimientos de dispersion de un juvenil de aguila 
coronada equipado con un transmisor satelital (Mapa 2). Aunque no se cuenta aun con informacion precisa 
sobre la magnitud de los desplazamientos diarios o estacionales de ese individuo, la informacion 
proporcionada a permitido trazar un patron general de los desplazamientos durante el periodo de dispersion 
juvenil (Sarasola et al. datos no publicados). En el caso particular de este individuo, y luego de dos anos de 
movimientos intermitentes y periodos de establecimiento temporario en distintas zonas del centro-sur de la 
provincia de Mendoza, el juvenil de aguila coronada alcanzo la porcion norte de la 
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Mapa 2: Dispersion de 3 anos de un ejemplar juvenil estudiado por el 

CECARA 



provincia de Mendoza, a casi 700 kilometros de su territorio natal, desplazandose luego hacia el sur hacia el 
centro de la provincia de Rio Negro para finalmente lograr las ultimas localizaciones durante el tercer ano de 
estudio en inmediaciones del Parque Nacional Lihue Calel en el centro de la provincia de La Pampa. 
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En Octubre de 2009 el PCRAR coloco un transmisor satelital a un individuo silvestre hembra adulto en la 
provincia de Catamarca, se espera poder acceder a la informacion de la dispersion de un adulto en dicha zona 
(Mapa 3). A 8 meses de su reconstitucion, ha permanecido en la zona periferica del Bolson de Pipanaco, 
utilizando hasta el momenta mas de 350 Km 2 de un ambiente escarpado y con zonas muy modificadas 
(PCRAR et al., datos no publicados). 




Departamento de Poman 



Mapa 3: Dispersion de 6 meses en un ejemplar hembra adulta silvestre 
reconstituido y estudiado por el PCRAR 



2.4. Estado de proteccion: 



Pais 


Legislacion 
Nacional 


CITES 


UICN 


Otros 


Argentina 


EP 


II 


EP 


Propuesta para Monumento 
Natural Nacional 










Incluida en Resolucion 513/2007 










La Pampa: VU 










Dto. Lavalle, Mza.: Declarada 
Monumento Natural 


Brasil 


VU 


II 


EP 


Minas Gerais: EP 










Parana: Rara - VU 










San Pablo: CR 










Rio Grande del Sur: CR 
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Bolivia 


VU 








Paraguay 


VU? 








Uruguay 


EX 









2.5. Relacion con otros Planes de Accion y estrategias de biodiversidad: 

La especie se encuentra incluida como especie amenazada globalmente en el inventario de IBAs (AlCAs) 
de Argentina (AA/AOP, 2005). El Aguila Coronada fue citada para 84 IBAs y/o areas protegidas de Argentina, 
distribuidas en 18 provincias, aunque poco mas de la mitad de los sitios (46 IBAs) se encuentran bajo algun 
grado de proteccion parcial o total (ver tabla 1: Distribution local en IBAs). Fue declarada como especie de 
interes especial por la Administracion de Parques Nacionales. 

Si bien no hay relacion directa con otros planes de accion, mas alia de compartir su estatus, solamente se 
relaciona en los trabajos puntuales de las entidades antes mencionadas, que interactuan efectivamente entre 
si. 

El Grupo Neotropical para la Conservacion de Aguila Coronada- GNCAC, es un resultado del T1 y 
representa una importante herramienta para futuros trabajos con otros socios de BirdLife para una estrategia 
Neotropical. 

En el T3 se conto con la participacion de S.O.S. Falconiformes del Centro de Pesquisa para a 
Conservagao das Aves de Rapina Neotropicais, Museu de Zoologia Joao Moojen - Universidade Federal 
de Vigosa, Brasil; quienes poseen un Plan de Accion para la Conservacion de Aves de Rapina. 



2.6. Requerimientos de habitat de la especie: 

La especie se distribuye por mas de 3 millones de km 2 . Incluso la realidad del Aguila Coronada 
puede ser peor de lo que se piensa dado que de seguro no es todo habitat disponible o apto para el aguila 
(Sarasola, 2005). BirdLife Internacional la ha clasificado como Amenazada, "porque se encuentra en 
densidades muy bajas, en habitats fragmentados y la gravedad de las amenazas sugiere un declive 
significativo y continuado" (Ferguson Lees y Christie, 2001). Para el exito reproductive de la especie, un 
factor restrictive sena la disponibilidad de lugares adecuados para su anidacion. Dada su preferencia por 
arboles de gran porte para nidificar, las practicas de desmonte y otras actividades humanas, parecen 
restringir aun mas los sitios aptos para anidar. Sin embargo, a falta de arboles nativos, se ha descripto la 
nidificacion en arboles exoticos e inclusive en una construccion metalica ajena al paisaje. Observaciones 
recientes, indican que la especie necesitaria tambien de sitios con poca actividad humana para Neva 
adelante con exito su reproduction y crianza. 

Estudios satelitales realizados en la provincia de La Pampa en los ultimos tres anos, indicanan 
que los juveniles necesitan de vastos territories para su dispersion inicial hasta consolidar su territorio. 



2.7. Biologia y Ecologia: 

El Aguila Coronada es una especie endemica de America del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil y 
Paraguay) (Thiollay, 1994; Ferguson Lees y Christie, 2001). Es una especie rara que se distribuye en el 
NOA, NEA y centro de la Argentina hasta la provincia de Rio Negro (De la pena y Rumboll, 1998; Gonnet 
y Blendinger, 1998; Collar et al., 1992; Bellocq et al., 2002; BirdLife International, 2004, Chebez, 1994; 
Narosky e Yzurieta, 2003; Pautasso et al., 2003; Pereyra Lobos, 2004; Di Giacomo, 2005; Juhant y 
Roesler, 2005; Sarasola y Maceda, 2006; Torres et al., 2006; Rodriguez Mata et al., 2006; Maceda, 2007, 
Chebez et al, 2008; Barrionuevo et al., en prensa). 

Se la considera una especie de habitos crepusculares (Olrog, 1956; Canevari et al., 1991; 
Ferguson Lees y Christie, 2001), aunque estudios recientes de filmaciones de nidos y observaciones 
directas en la naturaleza y cautiverio, indican que la mayor actividad y el mayor aporte de presas se 
realiza durante la manana disminuyendo hacia la tarde (Capdevielle et al., 2006c, Maceda, 2007; Chebez 
et al. en Chebez, 2008; Pereyra Lobos com per., 2008; Sarasola et al., 2010). 

Los nidos son plataformas grandes de palos ubicados en el extremo de la copa de arboles de gran 
porte, tanto en bosques o como arboles aislados, aunque no siempre en los de mayor altura (Maceda et 
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al., 2005; Bragagnolo et al., 2006; de la Pena, 1992; Maceda, 2007). El promedio del diametro es de unos 
90 cm, con una altura de 36 cm. y una profundidad de 5 cm. la utilizacion de especies exoticas para la 
construccion de los nidos, indicaria cierta plasticidad en la seleccion de estos para la nidificacion (de la 
Pena 1992; Bellocq et al., 1998; Maceda, 2007). Los nidos no utilizados en la temporada de cna, son 
utilizados como comederos o posaderos (Maceda, 2007). 

El tamano de los territories de cna no se conoce (Maceda, 2007). 

La puesta es de un solo huevo de cascara blanca (Giai, 1952; Di Giacomo, 2005; Maceda 2007, 
Chebez et al. en Chebez, 2008), aunque existe una description de un huevo con pintas y manchas grises 
(de la Pena, 1992), dos registros de estos indican un peso de 132 g y 115g; con 70,8x59,6 mm y 66x53 
mm (Di Giacomo, 2005; Chebez et al. en Chebez, 2008). La incubation dura aproximadamente 45 dias (Di 
Giacomo, 2005; Chebez et al. en Chebez, 2008). El nacimiento de los pichones se produce generalmente 
en la segunda quincena de diciembre. El tiempo de permanencia en el nido es de unos 65 a 75 dias. El 
pichon permanece con los adultos durante varios meses luego de dejar el nido. Se han registrado juveniles 
y sub adultos con los adultos por varios anos, lo que podna indicar que la cna no se produce todos los 
anos (Maceda, 2007; Chebez et al. en Chebez, 2008). 

Preda principalmente sobre pequenos y medianos mamiferos y reptiles, aunque no descarta la 
carrona. Principalmente edentados (armadillos) y ofidios, tambien se ha registrado el consumo de 
marsupiales, roedores, aves, quelonios, saurios, peces e insectos (Maceda et al., 2003: Maceda et. al., 
2005; Capdevielle et al., 2006c, Chebez et al. en Chebez, 2008). Raramente lo hana sobre el ganado 
domestico (Sarasola et al., 2010). 

Es una especie de bajo numero poblacional, aunque se desconocen sus causas, pudiendo ser 
estas causas naturales o factores antropicos que la afecten directa o indirectamente. En algunas zonas es 
considerada danina para el ganado ovino y caprino, lo que conlleva a su persecution y caza (Maceda et 
al., 2005; Sarasola & Maceda, 2005; Sarasola et al., 2010). Se han reportado casos de electrocution y 
colisiones con vehiculos, muerte por ahogamiento en tanques de agua, envenenamiento y expoliacion de 
nidos (Lopez com. per., 2005; Pescetti com. per., 2006; Capdevielle et al., 2006a; Capdevielle et al., 
2006b; Capdevielle et al., 2007; Maceda, 2007; Chebez et al. en Chebez, 2008; Sarasola com. per., 2008; 
Wiemeyer et al., 2010; Sarasola et al., 2010; Pautasso y Fandino datos no publicados). 

Al tratar los temas sobre la biologia y ecologia de la especie en el T3, quedo evidenciado un vacio en 
el conocimiento de los mismos. La investigation de estos aspectos sera de vital importancia a la hora de 
definir los objetivos de conservation: 

a) Distribucion Abundancia 

b) Dispersion y movimientos estacionales 

c) Biologia reproductiva / Dinamica de poblaciones 

d) Requerimientos de habitat 

e) Ecologia trofica y ecologia de paisaje 



2.8. Amenazas y posibles amenazas: 

BirdLife Internacional la ha clasificado como Amenazada, "porque se encuentra en densidades 
muy bajas, en habitats fragmentados y la gravedad de las amenazas sugiere un declive significativo y 
continuado"; sin embargo, esta organization ha sugerido una poblacion de entre 2500-10000. Un total de 
apenas 1000 aves reproductoras daria una densidad media sobre el area de distribucion total de una 
pareja cada 6000 km 2 (75 X 80 Km.)., el patron de avistamientos actuales, al menos en la mitad Sur del 
area, no indica nada parecido. Si los juveniles permanecen a veces con sus padres durante varios anos, 
podna ser que la cna no llegue a ser anual en tanto que, con un area de deambulacion extensa, una unica 
pareja no reproductora o una unica familia, puede dar lugar a una serie de observaciones en un area 
bastante extensa. No se tiene information sobre la sobrevida de los juveniles luego de abandonar el nido 
(o a sus padres), con lo que la puesta anual, podna indicar una alta taza de mortalidad de los juveniles 
volviendo a criar al ano proximo la misma pareja. Al igual que H. solitarius, es probable que la poblacion 
de esta rapaz haya sido sobreestimada, y la superespecie sea muy vulnerable. (Ferguson Lees y Christie, 
2001). 

Durante el T3 se identificaron los potenciales items que contribuinan a su declive poblacional y sus 
posibles amenazas de la especie: 

a) Reduction de su distribucion: La especie ya no se encuentra en lugares donde solia estar, esta 
declarada extinta en Uruguay. Trabajos realizados en la provincia de Santa Fe, indican una 
retraction marcada en su distribucion de hasta un 30 %. 

b) Cambios en su abundancia relativa: La abundancia de la especie es menor que en epocas 
previas, los trabajos de campo realizados en las provincias de La Pampa y Mendoza, indican 
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mediante censos a pobladores, que anteriormente era mas comun su observacion. En Tucuman 
su avistaje se ha tornado ocasional. 
c) Cambios en abundancia absoluta y densidad poblacional: El numero estimado de individuos ha 
disminuido. Si bien no hay pruebas directas de este echo, las modificaciones ambientales y 
perdida de habitat dan relevancia a estos posibles cambios en su abundancia. 



2.8.1 . Amenazas identificadas: 

2.8.1.1. Perdida de habitat (modificacion del ambiente): Dentro de la distribution conocida (o 
potencial) de la especie, se identifica la perdida o modificacion ambiental para las provincias 
de: 

Espinal: Corrientes, Entre Rios, Cordoba, Santa Fe y Buenos Aires. 

Chaquenas: Salta, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Cordoba, y San 
Luis. 

Monte: San Juan, Mendoza, La Pampa, Catamarca, La Rioja y San Luis. 
Yungas y Selvas pedemontanas: Catamarca, Salta, Jujuy y Tucuman. 

Los incendios por causas antropicas han aumentado significativamente en la provincia de La 
Pampa en los ultimos anos 

2.8.1.2. Persecucion directa: Si bien no se puede estimar el impacto causado en la poblacion 
de Aguilas Coronadas, se tiene evidencia de la persecucion. En la provincia de La Pampa, de 
134 encuestados, 33 han confesado matar aguilas; sumadas las halladas muertas, se tiene 
conocimiento de un total de 40 individuos muertos. 

2.8.1 .3. Tendidos electricos: En la provincia de Mendoza, la electrocution en los ultimos anos, 
supera el numero de los que se conocen por persecucion directa en esa provincia. Tambien se 
han hallado otras especies muertas por esta causa en la zona donde habita el Aguila 
Coronada. 

2.8.1.4. Mascotismo y trafico ilegal: Muchos casos han sido registrados en los ultimos anos. 
La Pampa ha contabilizado 9 casos en 15 anos. Dos casos conocidos en la provincia de San 
Luis. Otros cuatro en Mendoza y dos mas para San Juan. Se conoce un caso para la provincia 
de Santa Fe y dos para Buenos Aires. 

Para colecciones zoologicas con origen y destino conocido se conocen los siguientes registros: 
(Tabla2). 



2.9. Problemas de conservacionismo que afectan negativamente: 

2.9.1 . Falta de interes por parte de las autoridades competentes (Gubernamentales, ONGs y centros 
o instituciones de investigation). 

2.9.2. Falta de estrategia y esfuerzo unificado por parte de los interesados. 

2.9.3. Falta de marco legal de conservacion de la especie. 

2.9.4. Falta de grupos de trabajo en algunas provincias. 

2.9.5. Falta de incentivos de conservacion en tierras privadas. 

2.9.6. Falta de controles gubernamentales y aplicaciones de sanciones significativas. 

2.9.7. Falta de marketing del Aguila Coronada ante la sociedad. 



2.1 0. Factores que influencian el exito de la implementacion del Plan de Accion: 

2.10.1. Problemas de la sociedad 

2.1 0.1 .1 . Desconocimiento urbano y rural (rol ecologico y beneficioso). 

2.1 0.1 .2. Indiferencia o animadversion (rural). 

2.10.1.3. Falta de participation de la sociedad para cuidar la especie. (como dejar que 
participen desde su lugar?). 

2.1 0.1 .4. Falta de interes en los medios (en realidad baja prioridad). 

2.10.1 .5. Actitud de la gente hacia matar los animales (la cultura del macho que debe matar). 
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3. Programa de Accion: 



3.1. Vision: 

Conservar al Aguila Coronada y su habitat en la Argentina. 



3.2. Meta: 

Establecer al Aguila Coronada como una especie prioritaria de conservacion en la Argentina, logrando la 
informacion necesaria para su manejo ordenado por diferentes actores. 



3.3. Objetivos: 

3.3.1. Se genero informacion basica necesaria para el manejo efectivo de la especie en el territorio 
nacional (distribucion, abundancia, diagnostico de amenazas y ecologia basica). 

3.3.2. Se creo un marco legal, administrative y organizativo que sirve para fomentar de manera 
activa la recuperacion del Aguila Coronada. 

3.3.3. Se mejoro de manera significativa la percepcion y el conocimiento de la ciudadanfa y los 
medios de comunicacion con respecto al Aguila Coronada. 

3.3.4. Se aumento la superficie de habitat dedicado de manera formal y real a la conservacion de la 
especie. 



3.4. Objetivos especificos: 

3.4.1 . Pohtica y Legislacion: 

3.4.1 .1 . Establecer una estrategia nacional que unifique los esfuerzos de los actuales actores 

y crear una estructura organizativa para este fin (Ver cuadro 1). 



COMISION GUE 
Provinci 


ORNAMENTAL 
as + DFS 


i 
1 


i 
r 




Coordinador gubernamental 
(Representante del Gobierno) 





Coordinador no gubernamental 
(Representante del GNCAC) 




GRUPO NEOTROPICAL PARA LA 
CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA 
(GNCAC) / (Argentina) 



Cuadro 1: Estructura organizativa Plan Nacional 



3.4.1 .2. Crear un marco legal claro para la conservacion de la especie. Dentro de este se 
incluira su declaratoria como Monumento Natural Nacional. 

3.4.1 .3. Crear al menos un Area Protegida Modelo para la Conservacion del Aguila Coronada, 
que ademas sirva para elevar el perfil publico y la relevancia mediatica de la especie. (No esta 
en el rotafolio pero se hablo bastante dentro del grupo). 

3.4.1 .4. Aumentar de manera significativa el compromiso de las autoridades competentes por 
la conservacion de la especie el cual se debe expresar en medidas e incentivos concretos en 
este sentido. 
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3.4.1 .5. Establecer incentivos de conservacion de la especie en tierras privadas. Establecer 
grupos de trabajo para la conservacion de AC en las provincias que actualmente carecen de 
estos(17). 

3.4.1 .6. Crear mecanismos nuevos para la financiacion de la conservacion del Aguila 
Coronada. 

3.4.1 .7. Implementar sanciones concretas ante delitos y/o faltas que perjudiquen la 
supervivencia de la especie 



3.4.2. Especie y Habitats: 

3.4.2.1 . Identificar nuevas areas para la proteccion de la especie. 

3.4.2.2. Efectivizar el aumento del grado de proteccion de un AICA con presencia y/o 
nidificacion de la especie. 

3.4.2.3. Crear al menos una nueva area protegida en una zona que sea particularmente 
relevante para la conservacion de la especie. 



3.4.3. Monitoreo e Investigacion: 

3.4.3.1 . Conocer la abundancia de la especie para realizar un status acorde a la realidad 
nacional. 

3.4.3.2. Contribuir al conocimiento de su distribucion para aportar al mantenimiento en la 
actualizacion del mapa creado en el T3. 

3.4.3.3. Realizar estudios que aporten al conocimiento de su biologia reproductiva y dinamica 
de poblaciones. 

3.4.3.4. Marcar ejemplares con transmisores satelitales y terrestres para conocer su 
dispersion y requerimientos de habitat. 

3.4.3.5. Identificar nuevas areas para la proteccion de la especie. 

3.4.3.6. Favorecer el conocimiento de la ecologia trofica y ecologia del ambiente. 

3.4.3.7. Aumentar el conocimiento de las amenazas para realizar un analisis cntico y con 
fundamentos para priorizacion de acciones en el future 

3.4.3.8. Aportar a las zonas poco estudiadas o con vacios total de informacion. 

3.4.3.9. Estimular la creacion de nuevos grupos de trabajo en las provincias donde aun no 
existen. 



3.4.4. Conocimiento Publico y Participacion de la Comunidad: 

3.4.4.1 . Instalar entre la poblacion rural y urbana el conocimiento del rol beneficioso de la 
especie como controlador de animales daninos. 

3.4.4.2. Alterar la percepcion negativa o indiferente de la poblacion rural hacia la especie. 

3.4.4.3. Aumentar de manera significativa la participacion de la sociedad en el cuidado de la 
especie. 

3.4.4.4. Convertir al Aguila Coronada en una especie prioritaria y popular (carismatica) dentro 
de los medios de comunicacion. 

3.4.4.5. Disminuir la actitud (cultural) de habitantes locales de que matar animales silvestres 
(en este caso Aguilas Cornadas) es algo bueno o propio de "machos". 

3.4.4.6. Crear una pagina Web del GNCAC (acordado especificamente en T1 ) 
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4. Proyectos / Actividades: 



4.1 .1 . Politica y Legislacion: 

4.1 .1 .1 . Como continuacion de este trabajo, el Jardm Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 
(JZCBA), con el apoyo del Proyecto de Conservacion y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR) y 
la gestion de la Fundacion cabure-i (FCi), mediara para organizar una reunion en el I Congreso 
Latinoamericano de Conservacion de la Biodiversidad a realizarse en la ciudad de Tucuman 
durante el mes de noviembre de 2010, una reunion con los representantes de las Direcciones 
de Fauna y Recursos Naturales de las provincias de distribucion de la especie y la Direccion de 
Fauna Silvestre. El objetivo de este encuentro es la validacion formal del PA y la creacion de 
una Estrategia Nacional acorde a las necesidades y realidad de cada provincia. Se propone 
continuar con el formato de un modulador externo. 

4.1.1.2. Se continuara la gestion para declaracion de la especie como Monumento Natural 
Nacional. Juan C. Chebez y el grupo de ambientalista de "Los que se van", continuaran con 
este proyecto que comenzo en 2007. 

4.1 .1 .3. Proyecto de creacion de al menos un Area Protegida Modelo para la Conservacion del 
Aguila Coronada. Esta iniciativa se espera que sirva para elevar el perfil publico y la relevancia 
mediatica de la especie. Se convocara a las provincias que participen de la Estrategia 
Nacional, Juan C. Chebez, AOP y DFS. 



4.1 .2. Especie y Habitat: 

4.1.2.1. Se realizara durante el 2010, la reconstitucion de al menos un ejemplar rescatado. 
Actualmente se encuentran en rehabilitacion 2 ejemplares de la especie. Uno proveniente de 
La Rioja y otro de La Pampa. 

4.1 .2.2. Asistencia regional para individuos de la especie. El nuevo Centro de Rehabilitacion 
de Aves Rapaces de la provincia de Tucuman, dependiente de la Reserva Experimental Horco 
Molle, Fac. de Cs. Nat., UNT e IML , aportara las instalaciones y personal capacitado para la 
asistencia de ejemplares de la especie que por diversas razones puedan encontrarse en algun 
tipo de peligro. 

4.1 .2.3. Realizacion de un listado de AlCAs y Areas Protegidas Naturales con presencia de la 
especie, diferenciando entre Areas de Nidificacion (AN) Vs. Areas de Presencia (AP). Aves 
Argentinas AOP, realizara esta tarea para aportar a la toma de decisiones en conservacion y 
manejo de habitat. 



4.1 .3. Monitoreo e Investigacion: 

4.1.3.1. Investigacion sobre uso de habitat en la provincia de Catamarca. Analisis de 
resultados del seguimiento satelital de un ejemplar hembra adulto reconstituido en la zona del 
Bolson de Pipanaco. JZCBA, PCRAR, FCi, FHNFA. En esta tarea colabora la Direccion de 
Fauna de Catamarca. 

4.1.3.2. Realizacion de estudio sobre abundancia y modelos predictivos de distribucion de la 
especie para realizar un status acorde a la realidad nacional. CECARA y Direccion de RRNN 
Mendoza. 

4.1.3.3. Monitoreo de nidos con videocamaras para el estudio de dieta y comportamiento 
reproductive CECARA. 

4.1.3.4. Genetica y Conservacion del aguila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en 
Argentina. Estacion Biologica de Donana (Espana) y CECARA. 

4.1.3.5. Evaluation y cuantificacion de causas de mortalidad de aguilas coronadas en el 
centro de Argentina CECARA. 
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4.1 .4. Conocimiento Publico y Participacion de la Comunidad: 

4.1.4.1. Construccion de un Centro Interpretative en el JZCBA. El JZCBA recibe cerca de dos 
millones de personas por ano, esto es una gran oportunidad para dar a conocer al especie y su 
problematica de conservacion. Se utilizaran gigantografias con informacion basica y especifica. 
Se utilizaran rapaces recuperadas sin posibilidades de liberacion para vuelos, caza, etc. Luego 
de una sensibilizacion previa con estas aves, se presentara un ejemplar de H. coronatus para 
el cierre de la charla educativa. Este ejemplar macho improntado, proviene de la provincia de 
Mendoza. 

4.1.4.2. Difusion del Plan de Accion por diferentes medios. El primero sera el Taller Nacional 
de Manejo de Aves Rapaces que se realizara en Temaiken. JZCBA, PCRAR, FCi. 

4.1.4.3. Creadon de una pagina web del Grupo Neotropical para la Conservacion del Aguila 
Coronada. A realizar en el marco del sitio de Aves Argentinas, para mostrar alcances del PA y 
modificaciones que este vaya requiriendo en el tiempo. AOP, PCRAR, FCi. 

4.1.4.4. Proyecto de Extension Universitaria (PEU): Integrando esfuerzos de investigacion, 
extension y educacion ambiental para la conservacion del aguila coronada en el oeste de la 
provincia de La Pampa. CECARA. 

4.1 .4.5. Creadon de un Blogspot sobre el Aguila Coronada. CECARA. 

4.1.4.6. Inclusion de la especie en zona de interpretacion ambiental de Reserva Experimental 
Horco Molle - REHM. Centro de Rehabilitacion de Aves Rapaces de la provincia de Tucuman. 
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7. TABLAS 



Tabla 1 : Distribucion local en IBAs (AlCAs) y otras Areas Protegidas de la Argentina 

Referencias: Pro: Provincial; Nac: Nacional; P: Privada 
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23 San Juan San Juan X ??? ??? - Muerte 

24 Zoo Tatu Carreta Cordoba X ??? ??? - Muerte 

25 Zoo Tatu Carreta Cordoba X La Pampa Cautiverio - VNV 
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Anexo 1 



Primer Taller sobre Conservacion del Aguila 

Coronada en Argentina 

(Resumen) 




Grupo Neotropical para la Conservacion del Aguila Coronada 

(GNCAC) 

(CECNG) Crowned Eagle Neotropical Conservation Group 



Introduccion 



Durante los dias 15 y 16 de marzo del 2007 se llevo a cabo en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires el Primer 
Taller para la Conservacion del Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) en Argentina. 
Los principales objetivos de este taller fueron: 1) discutir los problemas de conservacion y estatus poblacional de 
esta amenazada especie, 2) promover el trabajo en colaboracion entre distintos grupos e investigadores, 3) 
identificar y recomendar en forma conjunta estrategias de investigacion, educacion, manejo y conservacion, 4) 
establecer una base minima de informacion sobre la especie, 5) conformar un grupo de trabajo y definir su mision, 
6) discutir la realizacion de un posible segundo taller internacional el ano entrante, 7) discutir fuentes de 
financiacion para llevar a cabo estos objetivos. 

Antecedentes 

El aguila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), (Orden Falconiformes, Familia Accipitridae), habita el centro y 
norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y este de Bolivia. Esta clasificada internacionalmente como 
en peligro, y es actualmente considerada una de las rapaces mas amenazadas de la region Neotropical. La 
informacion sobre su biologia e historia natural es escasa. Como muchas otras especies de aguilas, requiere de 
extensos territories para vivir y encontrar presas de mediano a gran tamano. La mayona de los reportes sobre su 
biologia reproductiva sugieren que esta aguila cna solo un pichon cada dos anos. 

Las razones por las cuales el aguila coronada es escasa no son bien conocidas. Sin embargo, la persecucion 
directa, la perdida de su habitat natural y la reduccion en la disponibilidad de presas son consideradas posibles 
causas de declinacion y escasez. Otras posibles menazas son la colision con vehiculos, uso de pesticidas, 
electrocucion y enfermedades causadas por macro y microparasitos. 

A principios del siglo 21 la situacion de esta especie en Argentina era practicamente desconocida. Recientemente, 
se realizado importantes avances en cuanto a su conocimiento e historia de vida en base a la informacion 
proveniente de dos grupos de investigacion, uno en La Pampa, liderado por Juan Jose Maceda y Jose H. Sarasola 
y otro grupo en Mendoza, liderado por Roberto Pereyra. La presencia de estos y otros grupos de investigacion, 
naturalistas y conservacionistas dedicados al estudio y conservacion de la especie en Argentina motivo que se 
reunieran por primera vez durante el Primer Simposio Argentino sobre Investigacion y Conservacion de Aves 
Rapaces llevado a cabo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Octubre del 2004. Durante este 
encuentro, se llevo a cabo una mesa redonda, organizada por Agustin Quaglia, Marcelo Cavicchia y Roberto 
Pereyra Lobos. Durante la misma se discutio los problemas de conservacion de la especie, la ausencia de 
estimaciones sobre el estado de sus poblaciones y la necesidad de tomar medidas a corto y largo plazo para 
asegurar su conservacion. 

Posteriormente, durante la II Conferencia sobre Rapaces Neotropicales realizad en Iguazu, Misiones, en Junio del 
2006, muchos de los asistentes a esta reunion manifestaron su interes en trabajar en colaboracion para 
incrementar el conocimiento sobre la misma e identificar estrategias de conservacion. Durante esta conferencia, 
JM Blanco y U. Hofle anunciaron la realizacion del el I Taller Internacional para el Estudio y Conservacion de 
Aguilas ex - situ en Oropesa, Espana, en Octubre del 2006, extendiendo la invitacion a todos los asistentes la 
conferencia en Iguazu. Con motivo de este nuevo encuentro y confirmada su participacion, Miguel Saggese invito 
a los distintos investigadores y/o interesados en esta aguila a realizar en este encuentro una presentation 
conjunta sobre el estado del conocimiento actual, el trabajo que realizan los distintos grupos, la problematica de su 
conservacion y la necesidad de aumentar e integrar los estudios ex - situ e in - situ sobre esta especie. Tambien, 
junto a Adrian Di Giacomo, se propuso el llevar adelante un taller a realizarse en los primeros meses del 2007. Se 
invito a aquellos grupos e individuos interesados o que trabajan con esta especie y se les solicito ayudar con la 
difusion del taller entre otros posibles participantes interesados en trabajar o activamente investigando a esta 
especie. Se discutio tambien la participacion de representantes de las direcciones de fauna provinciales. En esta 
primera instancia, predomino la voluntad de invitar a representantes de aquellas provincias donde existen 
proyectos de investigacion de la especie en marcha, mientras que se espera invitar a representantes de otras 
provincias en una proxima reunion a realizarse el ano entrante. 

Inmediatamente luego de proponerse este encuentro se postulo dos posibles lugares para la realizacion del 
mismo. La Profesora Elba Pescetti propuso el CRICYT, ciudad de Mendoza (Prof. Elba Pescetti), mientras que el 
Licenciado Adrian Di Giacomo ofrecio la sede de Aves Argentinas en la ciudad de Buenos Aires. Se decidio esta 
ultima como sede del encuentro en esta primer instancia. 
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Programa del Taller 



El programa incluyo exposiciones de 15 minutos para que cada grupo de investigacion presentara el trabajo 
realizado, sus planes para el futuro y sus expectativas en torno a esta iniciativa. Las presentaciones permitieron 
generar una base minima de information sobre esta especie para todos los asistentes, entender los problemas de 
conservacion, y promover el trabajo en colaboracion. Luego se realizaron discusiones plenarias moderadas para 
identificar prioridades, estrategias y soluciones que permitan enfrentar los problemas de conservacion de esta 
especie como tambien identificar acciones y propuestas que permitan asegurar su existencia en el futuro. 

Miercoles 14 . 21 :00 - 23:00: Cena y encuentro informal 

Jueves 15. 

8:00-8:15 Desayuno 

8:15 Inauguration e introduction al taller (Miguel D. Saggese y Eugenio Coconier) 
8:30 - 9:00 Presentacion sobre el Taller realizado en Espana (Miguel D. Saggese) 

9: 00 -- 9:15 Presentacion Jose H. Sarasola et al. 
9:15 - 9:30 Presentacion Roberto Pereyra et al. 
9:30 -- 9:45 Presentacion Eugenio Coconier et al. 
9:45 - 10:00 Presentacion Andres Capdevielle et al. 
10:00-10:15 Presentacion Jorge Anfuso 
10:15-10:30 Presentacion Marcelo Cavicchia et al. 
10:30-10 :45 : presentacion Sergio Alvarado Orellana et al. 

1 0:45-1 1 :00 Mecanica del taller (Miguel D. Saggese) 

1 1 :00 - 13:00 IDENTIFICAR Y ESTABLECER PRIORIDADES PARA EDUCACION, INVESTIGACION, 
CONSERVACION, MANEJO, Y REHABILITACION 

1 3:00 - 1 5:30 Almuerzo en el Zoo Buenos Aires 

1 5:30 -1 6:30 Acciones para Investigacion 

16:30 -17:30 Acciones para education 

1 7:30 -1 8:00 Conclusiones y cierre del primer dia. 

20:00 - 22:00 Cena Informal. 

Viernes 16 

8:30-9:00 Desayuno y evaluation de la jornada previa. 
9:00 - 10:30 Acciones para la conservacion 
10:30-10-45: Coffe break 

10:45-12:00 Acciones para el manejo y aprovechamiento de poblaciones cautivas 

12:00-13:00 Establecer liderazgo, timelines y responsabilidades para las diferentes prioridades y acciones. 

13:00-14:00 Lunch (Aves Argentinas) 

1 4:00-1 5:00 Establecer grupo de trabajo/organizacion/consorcio 
16:00-16:45 Financiacion de actividades 
16:45-17:00 Coffe Break 
17:00-17:30 Proximo encuentro 
1 7:30-1 8:00 Conclusiones y cierre 

20: 00 Cena de despedida informal. 
Agradecimientos 

El I Taller para la Conservacion del Aguila Coronada conto con el apoyo espiritual y economico de distintas 
instituciones. Los gastos de transporte de numerosos asistentes y alimentation fueron financiados gracias a la 
ayuda brindada por William Voelker, Sia - Iniciativa Etno-Ornitologica de la Nation Comanche y por el Dr. I. 
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Tizard, Schubot Exotic Bird Health Center. El Sr. Andres Capdevielle gestiono la asistencia economica del Zoo 
Buenos Aires para cubrir los gastos de almuerzo de los asistentes durante la primera jornada del taller y permitir la 
visita al Zoo y a las facilidades del PCRAR. Agradecemos especialmente al Lie. Adrian Di Giacomo, Lie. Eugenio 
Coconier y Dr. Andres Bosso por el gentil ofrecimiento de las instalaciones de Aves Argentinas - Asociacion 
Ornitologica del Plata para llevar a cabo el taller. 

Agradecemos tambien a quienes han de una manera u otra colaborado para la realizacion del taller. A todos ellos 
nuestro mas sincero agradecimiento por su apoyo. 

Por ultimo, agradecemos a todos los participates por el esfuerzo realizado para asistir al taller y por su 
permanente trabajo y esfuerzo para conservar a esta especie. 

Asistentes al Taller 

Capital Federal y gran Buenos Aires: Ramiro Rodriguez, Manuel Encabo, Andres Capdevielle (PCRAR), 
Eugenio Coconier (Aves Argentinas), Hernan Ibanez y Marcelo Silvacrome (Direccion Nacional de Fauna), Agustm 
Quaglia, Marcelo Cavicchia y Veronica Aramburu (Fundacion Historia Natural Feliz de Azara), Hernan Argibay 
(UBA). 

Mendoza: Roberto Pereyra Lobos (Proyecto Aguila Coronada Telteca), Hugo Asencio (Direccion Recursos 
Renovables), Elba Pescetti (IADIZA-CRICYT), 

La Pampa: Fabian Titarelli (Direccion de Recursos Naturales); Jose H. Sarasola, Maximiliano Galmes, Miguel 
Santillan, Claudina Solaro y Veronica Suarez (CECARA) 

Santa Fe: Bias Fandino (INALI - Museo de Cs. Nat. Florentino Ameghino) 

Texas, EEUU: Miguel D. Saggese (The Schubot Exotic Bird Health Center -Texas A&M University) 
Chile: Sergio Salvador Orellana (Facultad de Medicina, Universidad de Chile) 

Ausentes con aviso: Adrian Di Giacomo (Aves Argentinas), Juan Carlos Chebez (Fundacion Historia Natural 
Feliz de Azara), Juan Jose Maceda (Fundacion Historia Natural Feliz de Azara), Andres Pautaso, Martin de la 
Pena, Jorge Anfuso (Guira Oga), Alejandro Di Giacomo (Reserva El Bagual), Sergio Seipke (Buenos Aires). 

Se contacto por correo electronico sin recibir respuesta a: Rodolfo Mattielo (Cordoba Agencia Ambiente), 
Patricia Caplonch (Instituto Lillo - Tucuman), Amilcar Frank (Zoo La Pampa), Maria I. Bellocq (Universidad de 
Buenos Aires). 

Propuestos (no pudieron ser contactados): Sofia Heinonen (Corrientes), A. Alzogaray (Sgo. del Estero), A. 
Salinas (Catamarca). 
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GRUPO NEOTROPICAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA 

Uno de los principales resultados de este taller fue la formacion del Grupo Neotropical para la Conservacion del 
Aguila Coronada. Este grupo, formado por todos los participantes al taller, espera incluir en un futuro cercano a 
todos aquellos interesados en conservar esta especie y esten comprometidos a trabajar en colaboracion para 
llevar adelante la mision del grupo. 

Mision del Grupo Neotropical para la Conservacion del Aguila Coronada 

"Promover la conservacion y estudio del aguila coronada en la region Neotropical por medio del esfuerzo 
y trabajo conjunto de sus integrantes" 

Objetivos: Estudio de su historia natural y causas de su disminucion; elaboracion de estrategias provinciales, 
nacionales e internacionales para su conservacion; manejo de poblaciones cautivas, silvestres y de sus 
ambientes; educacion en todos los niveles; trabajo en colaboracion de todos aquellos interesados en esta especie. 

Estructura: horizontal, cruzada, formacion de subgrupos de trabajo y responsables a cargo de las diferentes 
acciones que reportan directamente al grupo. Comunicacion por medio del grupo cerrado de email 
Grupo_coronada@yahoo.com.ar 



Acciones y objetivos propuestos durante el taller 
Acciones inmediatas 

1 . Consolidar el grupo, su mision, estructura y objetivos a corto plazo 

2. Definir responsables y conformar grupos de trabajo 

3. Difundir la realizacion del taller, objetivos, resultados y formacion del grupo. Comenzar con una gacetilla de 
prensa, no muy extensa (una carilla, 12 pt.), prometiendo mayor informacion a medida que vaya surgiendo. 

4. Asegurar el libre ingreso a Grupo Coronada@vahoo.com.ar a todos los participantes del taller, a aquellos 
ausentes con aviso y tambien a aquellos que propusimos y no logramos contactar... 

5. Necesitamos una presentacion Power Point (en este formato, PDF, Slides, etc.) que cubra todos los aspectos 
de la biologia, problemas de conservacion, etc., etc. aguila coronada y que pueda ser distribuido libremente para 
educacion y uso donde sea necesario. Ver luego... 

6. Realizar la proxima reunion del grupo en Mendoza. Asentar y consolidar su funcionamiento. Evaluar resultados 
obtenidos, participacion, continuidad, compromiso, etc., etc. 

7. Obtener fondos para poder realizar un estudio de telemetna satelital en las poblaciones de Mendoza y La 
Pampa actualmente bajo estudio. Esta fue la decision grupal al final del taller en cuanto a una primer mecanica de 
trabajo en este tema (Ver luego) 

8. Hacer prevalecer la conservacion de la especie por sobre el protagonismo institucional 
Acciones para la Investigation: 

1. Monitorear las AICAS actuales. Formular un mapa de trabajos en base a la presencia del aguila 

2. Hacer prospecciones en areas nuevas, siguiendo el modelo ya empleado. 

3. Acordar protocolo para toma y conservacion de las muestras para genetica y fisiologia: 

4. Incluir dentro de las propuestas de trabajo la tematica de zoonosis y estado de salud de los ejemplares 
relevados 

5. Intensificar los estudios de distribucion en base a la inclusion de seguimiento por radiotransmisores 
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6. Fundamentar desde la ecologia trofica la designacion de la especie como paraguas 

7. Investigar causas de mortalidad en poblaciones silvestres. 

8. Desarrollar una buena metodologia para asegurar un censo que tenga continuidad a lo largo del tiempo tanto 
nacional como regional para lograr una estimacion numerica de la especie, conocer si existe grado de amenaza y 
cual es este grado para cada zona de su distribucion. 

9. Genetica de la especie (individuos silvestres, cautivos, ejemplares en museos, etc.). 

10. Investigar el posible rol de la intoxicacion con plomo como causa de disminucion de esta especie. 

11. Intensificar el estudio que permita determinar cuales son las amenazas en cada region, listado de amenazas 
(perdida de habitat, causas naturales, plomo, incendios forestales, persecucion directa, tendidos electricos, 
mascotismo, etc.) 

12. Evaluar la sensibilidad del area o sitios de nidificacion en base a las amenazas o disturbios presentes en el 
area. Sugerir y/o tomar medidas preventivas (sitios sujetos a deforestacion, agricultura, manejo del fuego, etc.). 

13. Incrementar el conocimiento sobre la distribucion y estado de conservacion de esta especie en Argentina, 
solicitando informacion a ornitologos profesionales, ornitoguias, naturalistas y ornitologos de campo que trabajen o 
realicen investigaciones en el area de distribucion conocida de la especie. 



Acciones para education 



1. Establecer un programa educative adaptando la estrategia a seguir de acuerdo a las necesidades locales. 
Educacion asociada a la investigacion para la conservacion de la especie: 

2. Emplear el poster realizado por el grupo de Felix de Azara para Educacion. 

3. Mantener el contacto con pobladores, tanto adultos como ninos en colegios regionales, con el fin de lograr una 
mejor relacion y entendimiento entre partes y promover un intercambio fluido de informacion sobre la especie. 

4. Realizar un curso de capacitacion sobre manejo, medicina y rehabilitacion de Aguilas y otras rapaces. 

5. Concientizar sobre el valor que tiene el aguila entre los pueblos naturales de America, cosmovision de los 
pueblos originarios, ritos, ceremonias, respeto a las practicas nativas, etc. 

6. Evaluar regionalmente si es necesario incluir un grupo de educadores dentro de los grupos de trabajo. 

7. Formacion de grupos interdisciplinarios (Capacitaciones continuas) 

8. Evaluar los diferentes publicos a los que se quiere llegar para desarrollar una estrategia acorde. 

9. Promover medidas ejemplificadoras en el tema furtivismo en base a la sancion a los infractores, multas altas, 
prensa. 

10. Incluir la tematica de conservacion del aguila coronada en la curricula del sistema educativo en cada provincia 

11. Gestionar ante DGE de cada provincia la propuesta para articularla con curricula y Cumculo prescripto 

12. Cambiar perception en la poblacion vinculada a la distribucion y presencia del aguila coronada de acuerdo a la 
problematica in situ. 

13. Estimular el sentido de pertenencia en base a las funciones ecologicas de la especie que beneficien a las 
actividades desarrolladas por la comunidad local con ejemplos concretos (datos, fotografias, trabajos de campo) 

14. Evaluar la efectividad del material confeccionado hasta el momento y considerar corregirlo si es necesario; 
vincularlo con los contenidos planteados en los NAP por nivel en el sistema educativo 
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15. Formalizar la propuesta educativa a nivel ministerial (Ministerio de Educacion) en cada provincia presentandola 
como programa educativo integral para docentes 

16. Facilitar la inclusion del aguila coronada dentro de los contenidos conceptuales a desarrollar en las escuelas 

17. Establecer en base a lo actuado por los grupos de Mendoza y La Pampa la evaluacion de las acciones 
desarrolladas 

18. Instrumentar de acuerdo al receptor la propuesta educativa 

19. Incluir la Interpretacion Ambiental como herramienta primaria de accion educativa 

20. Identificar a los actores locales en la formulacion de la propuesta y en la efectividad en la transmision del 
mensaje 

21. Poner pequenas metas para facilitar la evaluacion y modificacion de la propuesta. Las propuestas deben tener 
formato logico, escrito, planteando objetivos 

22. Incluir en lo futuro personas con formacion en educacion ambiental especificamente 

23. Evaluar el desarrollo de productos a nivel regional (comunidad) la produccion de objetos asociados a los 
programas educativos. 

24. Articular con APN estrategias educativas desarrolladas por distintos medios 

25. Aves Argentinas propone incluir en el boletin electronico, contactos y difusion del programa de conservacion 
del aguila coronada, contacto, novedades, anecdotas, con correo asociado. Incluir nota en la revista de la AOP 

Acciones para la Conservacion: 

1. Solicitar el nombramiento de la especie como Monumento Natural Nacional (o provincial). 

2. Evaluar cuales son las acciones a realizar tanto nacional, provincial como regionalmente. 

3. Declarar el dia 21 de abril Dia del Aguila Coronada y Organizar el Segundo Taller 

4. Contactar foro ORNITOBR e investigadores de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay que trabajen con la especie. 
Invitarlos al foro. 

5. Realizar material informativo que sea de utilidad para la educacion en todos los sitios de investigacion. 

6. Incluir a la especie desde el marco nacional bajo el amparo federal al que cada provincia debera subordinarse, 
Remplazar la Res 1089 de Nacion, incluyendo las modificaciones pertinentes. 

7. Apoyar la declaracion de la especie como Monumento Natural Nacional 

8. Generar marco legal a nivel nacional y provincial sobre cetreria 

9. Apoyar la declaracion de monumento natural mediante carta de adhesion desde el foro, y otras instituciones. 

10. Reconocer y agradecer las acciones locales de los pobladores que favorezcan tanto la conservacion de la 
especie como de su ambiente. 

11. Establecer recomendaciones para el manejo de las areas donde se hallan los nidos. 

12. Mantener una buena comunicacion entre los grupos dentro y fuera del foro para asi unificar criterios y 
mantener actualizada la informacion sobre la especie. Actualizar el foro. 

13. Dar a conocer marco jundico basico Nac. y Prov. donde se realizan los diferentes trabajos a campo. 
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Aves en cautiverio y conservation Ex - Situ 



1. Determinar el numero de aves cautivas, el manejo, el estado sanitario y la funcion que pueden cumplir vinculada 
al programa de conservacion del aguila coronada 

2. Estandarizar el manejo en cautiverio 

3. Establecer un protocolo de manejo en caso de encontrar un ejemplar herido, manejo veterinario, vias de gestion 

4. Identificar y establecer referentes en cada region para operar en base al protocolo de asistencia en el rescate 
de ejemplares lesionados 

5. Identificar los ejemplares en cautiverio con metodos que permitan identificar al individuo, anillas, microchips, 
ADN, patron de tutelado. 

6. Hacer saber a las autoridades provinciales sobre las causas de la improvisacion en el manejo de ejemplares, 
sumandolos a capacitarse y acceder a la informacion que se puede brindar desde el foro. 

7. Solicitar a las autoridades institucionales que cumplan las sugerencias de manejo en cautiverio de los 
ejemplares y de no poder desarrollar acciones concretas para su conservacion en cautiverio. 

8. Generar convenios especificos con las provincias sobre el manejo y toma de decisiones en el manejo y 
conservacion de la especie 

9. Evaluar la efectividad de los sitios donde se deba desarrollar programas educativos en base a la proyeccion de 
los mismos y los sitios de presencia de la especie. 

FINANCIAMIENTO 

Comentario... Durante el taller hubo tres propuestas principales 

• Buscar fondos individualmente 

• Buscar fondos en forma conjunta para diferentes proyectos 

• Buscar fondos en forma conjunta para un unico proyecto comunmente acordado 

• Formular marketing sobre la especie para obtener fondos. 

• Priorizar la distribucion de los fondos obtenidos hacia las necesidades planteadas por el grupo. 

• Identificar que organismos internacionales pueden brindar financiamiento. 

• Identificar a nivel provincial, nacional e internacional como gestionar los fondos (esto es para quienes 
dependen de organismos oficiales, tipo Mendoza) 

• Presentarse para solicitar en forma particular y desde el grupo, especificando para que se solicitan los 
fondos. Mantener al grupo informado. [ 
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Amenazas 



Los participantes coincidieron en las siguientes causas y factores como posibles responsables de la disminucion 
de esta especie (todos requieren una investigation cuidadosa de su prevalencia e importancia relativa): 

• Perdida de habitat (Agricultura, extraccion maderera, Incendios, etc.) 

• Persecucion directa 

• Toxicos (plomo, glifosato, organofosforados) 

• Tendidos electricos 

• Mascotismo y cetrena 

• Traumas, colisiones, accidentes en rutas 

• Enfermedades causadas por macro y microparasitos 

De esta Edicion: 

Saggese M., Rodriguez R., Encabo M., Capdevielle A., Coconier E., Ibanez H., Silvacrome M., Quaglia A., 
Cavicchia M., Aramburu V., Argibay H., Pereyra Lobos R., Asencio H., Pescetti E., Titarelli F. 5 Sarasola J., Galmes 
M., Santillan M., Solaro C, Gil Suarez V., Fandino B., Orellana S. (2007). 
Correo electronico de los participantes al taller 

1 . Bias Fandino blasfand@hotmail.com 

2. Claudina Solaro claudinasolaro@yahoo.com.ar 

3. Eugenio Coconier coconier@avesarqentinas 

4. Hugo Asensio faunamendoza@vahoo.com.ar 

5. Hernan Argibay lonqicaudis@vahoo.com. ar 

6. Manuel Encabo manuelencabo@vahoo.com.ar 

7. Maximiliano Galmes maxiqalmes@vahoo.com.ar 

8. Miguel D. Saggese msaqqese@cvm.tamu.edu 

9. Nahuel Pallito nahuelpallitto@hotmai l.com 

10. Roberto Pereyra Lobos pereyralobos@yahoo.com.ar 

1 1 . Agustm Quaglia pseudo darky@hotmail.com pseudo darky@vahoo.com.ar 

12. Ramiro Rodriguez raezro@vahoo.com.ar 

13. Jose Hernan Sarassola rapaces argentinas@ya hoo.com.ar 

14. Miguel Santillan rapacero@yahoo.com.ar 

15. Sergio Alvarado salvarado@med.uchile.cl 
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1 6. Marcelo Cavicchia tingazu m@yahoo.com.ar 

17. Veronica Gil Suarez verisol4@vahoo.com.ar 

18. Veronica Salvador verosalvador28@yahoo.com.ar 

19. Elba Pesceti epesceti@lab.cricvt.edu 

20. Hernan Ibanez FYFSINSPEC fyfsinspec@ambiente.qov.ar 

21 . Marcelo Silva-Crome fyfsinspec@ambiente.qov.ar 

22. Fabian Titarelli FTittarelli@lapampa.gov.ar 

23. Andres Capdevielle acapdevielle@zoobuenosaires.com.ar 
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Anexo 2 



XIII Reunion Argentina de Ornitologia - RAO 2009 

3 al 6 de junio de 2009 Ciudad de Taff del Valle, Tucuman, Argentina. 



CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA 
(HARPYHALIAETUS CORONATUS) EN ARGENTINA: 
SITUACION ACTUAL Y LINEAMIENTOS PARA UNA 

ESTRATEGIA DE CONSERVACION PARA LA 

ESPECIE 
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TALLER 



El Taller 

Dada la reciente suspension de la III Conferencia de Rapaces Neotropicales, recibimos una propuesta por 
medio del Comite Organizador de la XIII Reunion Argentina de Ornitologia - RAO 2009, para realizar 
una reunion con modalidad de Taller para canalizar algunos de los adelantos realizados acerca de la 
especie y plantear estrategias de conservacion para el Aguila Coronada. 

TALLER: CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS CORONATUS) 
EN ARGENTINA: SITUACION ACTUAL Y LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE 

CONSERVACION 

Responsables 

SARASOLA, JOSE HERNAN \ CAPDEVIELLE, ANDRES 2 , ORTIZ, DIEGO 34 

1 Centro para el Estudio y Conservacion de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA), FCEyN, 
Universidad Nacional de La Pampa - CONICET. sarasola@exactas.unlpam.edu.ar 

2 Proyecto de Conservacion y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR), Jardin Zoologico de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fundacion Cabure-i- FC-i. acapdevielle@zoobuenosaires.com.ar 

3 Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Inst. Miguel Lillo. 
UNT. 

4 Reserva experimental de Horco Molle Facultad de Ciencias Naturales e Inst. Miguel Lillo. UNT. 
diegoaves@hotmail.com 

Coordinadores 

SARASOLA, JOSE HERNAN \ CAPDEVIELLE, ANDRES 2 

El Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es una de las rapaces de mayor tamano de las que 
habitan la Argentina. Su distribution alcanza desde el sur de Brasil hasta el norte de la Patagonia y esta 
considerada como una especie en peligro de extincion tanto a nivel nacional como internacional, con una 
poblacion estimada en menos de un miliar de individuos y con tendencias poblacionales negativas. A 
pesar de su amplio rango de distribution, son diversos los aspectos de la biologia y ecologia de esta 
especie aiin desconocidos y que se encuentran directamente asociados a identificar las causas de su actual 
estatus de conservacion. 

Metas y Objetivos 

El objetivo de este taller es generar un espacio de encuentro entre diversos grupos de investigation, 
organismos gubernamentales, ONG's y ornitologos que se encuentran realizando tareas de investigation o 
extension sobre la especie, promoviendo el intercambio de experiencias y actualizando los resultados 
alcanzados por cada uno de estos grupos en su area o ambito de trabajo, que sera plasmado en un 
documento final consensuado de plan de action de conservacion. 

1 . Contribuir a la definition de un Plan de Action para la especie propuesto por el Grupo Neotropical 
para la Conservacion del Aguila Coronada. 

2. Dar a conocer los temas de estudio e investigaciones que se llevan a cabo sobre en distintas regiones 
del pais, identificando los principales problemas de conservacion para la especie en cada una de ellas. 

3. Proponer Kneas de action e investigation prioritarias en funcion de las principales amenazas 
identificadas para el aguila Coronada a nivel regional o local. 

4. Elaborar un documento que sirva como una herramienta para orientar y priorizar estrategias de 
conservacion para la especie en toda su distribution nacional, estimulando la creation de nuevos 
grupos de trabajo en la Argentina. 
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Modalidad 

El taller esta dirigido al publico en general que participe de la Reunion Argentina de Ornitologia. El cupo 
de personas asistentes estara definido por los organizadores tomando en cuenta la disponibilidad de 
espacio fisico para la realization del mismo, aunque en base al conocimiento previo de personas 
interesadas en la tematica no debera ser mayor a 30 asistentes. El taller tendra una duration de 2 horas 
dividido en dos secciones. La primera constara de la presentation de exposiciones orales de 12? minutos, 
donde se presentaran los resultados de los trabajos de los distintos grupos de investigation y organismos 
en tematicas relacionadas con la conservation de la especie. Se hara hincapie en las principales amenazas 
identificadas en su area de estudio y/o problemas en la ejecucion de programas en el caso de aquellos 
grupos dedicados a tareas de education y extension. 

En la segunda section o modulo se debatiran los distintos aspectos presentados en la primera parte del 
mismo, discutiendo y consensuando la redaction de un documento final que sirva como base para la 
concretion de un plan de action base para una futura estrategia national para la conservation de la 
especie. 

Expositores 

1. Avances en el conocimiento de la ecologia y biologia del Aguila Coronada en el Bosque de Calden y 
el Desierto del Monte: implicancias para su conservation. SARASOLA, JOSE HERNAN. 

2. Nuevos aportes a la conservation Ex-situ e In-situ del Aguila Coronada en la Argentina. 
C APDE VIELLE, ANDRES . 

3. Progresos logrados en el conocimiento del estado sanitario de poblaciones silvestres y cautivas del 
Aguila Coronada en Argentina. QUAGLIA, AGUSTIN (Facultad de Ciencias Veterinarias - UBA, 
Fundacion Felix de Azara). 

4. Avances en el conocimiento de la biologia del Aguila Coronada en la Reserva Natural Bosques 
Telteca, Mendoza. Resultados del Programa de Education. PEREYRA LOBOS, ROBERTO 
(Programa para la Conservation del Aguila Coronada, Direction de Recursos Naturales Renovables, 
Mendoza). 

Justification 

La situation actual del Aguila Coronada en cuanto a su estatus de conservation, sumada a la existencia de 
grupos de trabajo en distintas areas geograficas y tematicas que abordan la problematica de la especie, 
hacen necesaria la creation de un ambito de discusion y puesta en comiin de los avances logrados hasta el 
momento en cuanto al conocimiento de la especie y la identification de las principales amenazas para sus 
poblaciones. Como continuation de di versos talleres desarrollados con anterioridad, este taller pretende 
ser un ambito de trabajo y de sintesis para la elaboration de planes de action tendientes a concretar, en el 
mediano plazo, programas y estrategias de conservation del Aguila Coronada a nivel local y regional. 

Invitation a las provincias 

Por medio del Director de la Direction de Fauna Silvestre, Lie. Daniel Ramadori, se invito a participar a 
las siguientes provincias: Tucuman, Formosa, Salta, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Santiago del 
Estero, Cordoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, 
Buenos Aires y Formosa. 
(Ver nota adjunta) 

Desarrollo 

El mismo se desarrollo segiin el cronograma el 3 de Junio comenzando a las 16 Hs. (en realidad a las 
16:20) 

Se conto con la presencia de 33 participantes que representaron a las provincias de Mendoza, Santa Fe, 
Cordoba, Buenos Aires, Tucuman, Jujuy, Salta, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco. 
Se realizo una introduction sobre los objetivos del taller y se comento sobre la reunion del 2007, donde se 
originan las bases para esta nueva iniciativa. Se presentaron temas de investigation, adelantos en 
conservation, sanidad y amenazas para la especie. Las presentaciones estuvieron a cargo de Jose H 
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Sarasola, Andres Capdevielle y Agustin Quaglia. Tambien se expuso el trabajo realizado por Bias 
Fandino, Andres Pautasso y Juan Mastropaolo en la provincia de Santa Fe. Luego de las disertaciones se 
expuso la planilla de acciones y se comenzo el debate sobre las mismas. 

Se realizo una actualizacion de resultados y experiencias del GNCAC, y si bien la planilla resulto 
demasiado extensa para el tiempo del taller (Ver planilla abajo)., salto a la vista la falta de articulation y 
la dificultad para llevar adelante y formalizar una estrategia nacional y el desarrollo de un plan de accion. 
La mayoria de las discusiones rondaron los temas sobre organization general. 

Resultados 

Trabajar en los mecanismos para consolidar al aguila como especie Paraguas/Bandera. 

Se presentaron nuevos grupos de trabajo con intenciones y posibilidades reales de trabajar con la especie 

en las provincias de Tucuman (Universidad de Tucuman / Inst. Lillo), Mendoza (Dto. Ambiental Reserva. 

Ecologica Repsol YPF), Santiago del Estero (Parque Provincial Copo / RRNN) y Chaco (Asociacion 

Rescate Silvestre) (Salta a definir). Se confirma el compromiso de Santa Fe y Cordoba. 

De las Direcciones de Fauna Provincia, Jujuy se ofrece para colaborar con la especie. 

Se integran al Foro 15 nuevos miembros. 

Se utilizara la planilla de encuestas del CECARA para el trabajo de extension en Chaco. 
Representantes y autoridades de AOP, propusieron realizar una reunion moderada en sus instalaciones de 
la Ciudad de Buenos Aires con fecha a confirmar entre Noviembre y Diciembre de 2009, encargandose de 
la logistica y realizando un aporte economico puntual para el traslado de algunos representantes de 
diferentes provincias con fecha a confirmar. Esta ultima propuesta fue de amplia aceptacion por todos los 
participantes y se definio como tarea a realizar como resultados de este taller para contribuir a la 
definition de un plan de accion propuesto por el GNCAC. 
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2 
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Anexo 3 



"TALLER PARA LA CONSERVACION DEL 
AGUILA CORONADA (Harpyhaliaetus coronatus) 

EN ARGENTINA: ELABORACION DE UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACION" 

Buenos Aires, 28 y 29 de Noviembre de 2009 




"CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS 
CORONATUS) EN ARGENTINA: SITUACION ACTUAL Y LINEAMIENTOS 
PARA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACION" 
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PROGRAMA 

FECHA: Sabado 28 y Domingo 29 de Noviembre de 2009. 

LUGAR: Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires - Republica de la India 3000 Ciudad 
de Buenos Aires. 

Sede Aves Argentinas - Matheu 1 246/8 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

SABADO 28 DE NOVIEMBRE 

09:00 Bienvenida por el Dr. Andres Bosso 

09:15 <,Por que hacer una Estrategia Nacional? Explicacion de los metodos, Ignacio 
Jimenez Perez (Conservation Land Trust) 

Presentacion de los asistentes 

10:00 Descanso y refrigerio 

Presentacion de trabajos con la especie 

10:40 Presentacion de actualizacion de trabajos realizados con la especie en Argentina, 
Andres Capdevielle (Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires) 

11:10 Tormenta de ideas sobre hipotesis / problemas de conservacion. 

13:00 Almuerzo en el Jardin Zoologico de Buenos Aires 

14:30 Hipotesis de problemas y division para trabajo en grupos rotativos. 

14:-45:15:45 Trabajo en grupos 
15:45-16:45 Trabajo en grupos 

16:45 Descanso y refrigerio 

17:00-18:00 Trabajo en grupos 
18:15-19:15 Trabajo en grupos 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 

09:00 Exposicion de los resultados del trabajo en grupos 
10:30 Descanso y refrigerio 

11 :00 Analisis FODA de las acciones identificadas por cada "eje" 
13:00 Almuerzo 

14:00 Proximos pasos - responsables - cronograma 
15:00 Conclusiones generates / documento de situacion 
OBJETIVOS y METODOLOGIA 
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OBJETIVO GENERAL: Establecer elementos para sentar las bases de una Estrategia 
Nacional que contenga un conjunto de acciones estrategicas de corto, mediano y largo 
plazo para priorizar acciones y brindar las herramientas para la creacion de Planes 
Regionales Provinciales. 

Alqunos obietivos especificos: 

• Generar intercambio entre los actores principales ligados a la tematica de la fauna 
y flora de las provincias donde habita o habitaba la especie. 

• Establecer prioridades de conservacion para zonas de reproduccion y dispersion. 

• Identificar vacios de informacion en relacion a la historia natural del Aguila 
Coronada. 

• Promover la figura del Aguila Coronada como especie paraguas y bandera para 
proteccion de ambientes donde habita. 

• Promover acciones de conservacion en las AlCAs donde habita. 

• Generar un documento validado a nivel federal que sirva como marco de trabajo 
para instituciones del estado y ONGs. 

• Crear una herramienta de referencia para la solicitud de fondos para el trabajo con 
la especie. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Se propone el trabajo en grupos tematicos rotativos divididos de acuerdo a los siguientes ejes 
de discusion: 

Monitoreo e Investigation. Identificacion de los principales huecos de informacion en relacion 
a la historia natural del Aguila Coronada. Bases para un programa de censos. Manejo, sanidad, 
registro y destino para poblaciones cautivas. 

Uso de habitat. Analisis de las actividades productivas de la region y su vinculacion con el 
habitat ocupado por el aguila Coronada. Identificacion de areas a proteger. 

Difusion y extension. Actividades a desarrollar con las comunidades locales. Programas 
educativo en establecimientos de las provincias. Medios de prensa. Productores rurales. 

Legislacion y politica. Gestiones a realizar con la Nacion y las Provincias. Declaracion de 
Monumento Natural Nacional. Leyes de proteccion especifica. 

El documento generado se hara circular entre las entidades y personas participantes para su 
revision final. Aves Argentinas convocara a las organizaciones asistentes a sumarse a la 
edicion del documento impreso, de manera que el mismo actue como marco de trabajo para las 
organizaciones involucradas. 

Se buscara que el documento sea evaluado cada 2 anos y la informacion contenida actualizada 
cada 3 anos en la Conferencia de Rapaces Neotropicales. 

Modificaciones de la propuesta original. 

Mensaje de asistencia al Taller: El Aguila Coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es una de las 
rapaces de mayor tamano de las que habitan la Argentina. Su distribucion alcanza desde el sur 
de Brasil hasta el norte de la Patagonia y esta considerada como una especie en peligro de 
extincion tanto a nivel nacional como internacional. 
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En los ultimos anos diferentes grupos han ido desarrollando estudios y acciones 
destinadas a promover la conservacion de esta rapaz. En el 2007 un grupo de expertos se 
reunio para avanzar hacia una estrategia de conservacion de la especie. Nuestro desafio es 
retomar los frutos de esa reunion para desarrollar un proceso de planificacion participativo que 
busque establecer una estrategia o plan de conservacion que cuente con la mejor informacion 
disponible sobre la especie y con amplio apoyo publico. 

Para lograr esto queremos desarrollar un proceso de planificacion colaborativo 
compuesto de varias fases. En primer lugar la idea es realizar un taller de planificacion de dos 
dias en el que un grupo relativamente compacto pero a la vez diverso de profesionales 
represente el conocimiento existente sobre la especie y las principales experiencias ya 
realizadas para su estudio y conservacion. La idea es que este primer grupo consensue los 
conceptos basicos de la futura estrategia y los incorpore en un primer borrador que luego 
pueda ser circulado y comentado de manera mas amplia, para luego ser presentado y 
aprobado ante las autoridades nacionales y provinciales. 

Con este fin queremos invitarlo a participar en esta reunion que tendra lugar en la Ciudad de 
Buenos Aires del 27 al 28 de noviembre. Adjuntamos el programa propuesto para este evento. 

Una vez obtenidos los resultados de la primera fase y volcados a un borrador, comenzara la 
segunda fase donde se hara circular el documento para la revision y validacion por parte de las 
provincias. 

Propuesta de Asistentes al Taller: 

Modulador externo: Ignacio Jimenez Perez - The Conservation Land Trust Argentina - 
Fundacion Flora y Fauna Argentina. 

Buenos Aires: Guillermo Wiemeyer, Manuel Encabo, Andres Capdevielle (Jardm Zoologico 
Buenos Aires - Proyecto de Conservacion y Rescate de Aves Rapaces - Fundacion Cabure-i); 
Adrian Di Giacomo, Andres Bosso, Pablo Grilli, Juan Raggio (Aves Argentinas - AOP); Agustm 
Quaglia, Juan Maceda (Fundacion Historia Natural Feliz de Azara); Juan Carlos Chebez; 
Claudio Bertonatti (Fundacion Vida Silvestre Argentina); Gustavo Aprile, Eduardo De Lucca 
(ACEN-S.A.S) 

Mendoza: Roberto Pereyra Lobos (Programa para la Conservacion del Aguila Coronada en el 
Desierto de Lavalle); Hugo Asencio, Flavio Martinez (Direccion Recursos Naturales 
Renovables); Elba Pescetti (IADIZA-CRICYT). 

La Pampa: Jose H. Sarasola, Maximiliano Galmes (Centro para el Estudio y Conservacion de 
las Aves Rapaces de Argentina). 

Santa Fe: Andres Pautasso, Bias Fandino (INALI - Museo de Cs. Nat. Florentino Ameghino). 

Cordoba: Hugo Paulini (Universidad Nacional de Cordoba). 

Santiago del Estero: Rafael Lorenzo (Reserva Natural Provincial Copo). 

Misiones: Jorge Anfuso (Guira Oga). 

Tucuman: Diego Ortiz (REHM Reserva Experimental Horco Molle - Instituto Lillo, Universidad 
Nacional de Tucuman). 

Catamarca: Enrique Fra (Subsecretana de Ambiente y Agua) 

Brasil: Giancarlo Zorzin (S.O.S. Falconiformes del Centro de Pesquisa para a Conservagao 
das Aves de Rapina Neotropicais, Museu de Zoologia Joao Moojen - Universidade Federal de 
Vigosa, Brasil). 

EEUU: Miguel D. Saggese (Veterinary Microbiology and Avian Diseases College of Veterinary 
Medicine, Western University of Health Sciences, Pomona, CA. EEUU). 
Chile: Sergio Alvarado Orellana (Facultad de Medicina, Universidad de Chile). 
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Asistentes: 



Andres Bosso, Agustm Quaglia, Miguel Saggese, Jose H Sarasola, Maximiliano Galmes, 
Roberto Pereyra Lobos, Andres Capdevielle, Hugo Paulini, Flavio Martinez, Elba Pescetti, 
Diego Ortiz, Guillermo Wiemeyer, Pablo Grilli, Juan Raggio, Eduardo De Lucca, Giancarlo 
Zorzin, Manuel Encabo, Nicolas Lois, 

Colaboracion: Sol Rodriguez, Ulises Balza y Joaquin Albisu (PCRAR). 



No se pudo contactar: Juan J Maceda, Rafael Lorenzo. 



Ausentes con aviso: Andres Pautasso, Bias Fandino, Hugo Asencio, Jorge Anfuso, Juan C 
Chebez, Adrian Di Giacomo, Enrique Fra, Gustavo Aprile, Claudio Bertonatti. 

Aqradecimientos: 

El Taller 'CONSERVACION DEL AGUILA CORONADA (HARPYHALIAETUS CORONATUS) 
EN ARGENTINA: SITUACION ACTUAL Y LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE 
CONSERVACION", conto con el apoyo financiero del Jardin Zoologico de Buenos Aires, que 
cubrio los gastos de las becas de transporte para asistentes. 

La empresa PGMA brindo el apoyo economico para los gastos de refrigerio y almuerzo durante 
el primer dia de taller en el Zoo de Buenos Aires. 

Aves Argentinas - AOP, apoyo economicamente en los gastos de refrigerio y almuerzo del 
segundo dia en la sede de Aves Argentinas. 

A todos los que colaboraron de alguna forma para la realizacion de este Taller. 
A todos los participantes, por su trabajo, colaboracion y compromises asumidos. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 

Direccion de Conservacion 
Programa Tortugas Marinas 



Coordinador: Med. Vet. Diego Albareda 



TEMA DE ESTUDIO: 



Ecologia y biologia de la tortuga verde (Chelonya mydas), tortuga 
cabezona (Caretta caretta), tortuga laud (Dermochelys coriacea) y 
tortuga carey {Eretmochelys imbricata) en la costa de la Pcia. de 
Buenos Aires. 



DATOS DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE 



Nombre y 
Apellido: 


Diego Alejandro Albareda (Veterinario) 


D.N.I. N°: 


18.460.858 


Domicilio laboral: 


Rep. de la India 3000 (1425) Buenos Aires 


Domicilio legal en 
La Plata 


Calle 460 nrol975 (entre 12A y 12B), (1896) City Bell, Pcia. de Buenos 
Aires. 


Domicilio real 
(particular) 


Ferrari 321, 2do piso depto "B" (1414) Buenos Aires. 


Telefono: 


(011)40119934 eel: (Oil) 
1558546110 


Fax: 


(011)4807- 
0770 




e-mail: 

dalbareda@zoobuenosaires. 
com.ar 


Institution a la que Jardm Zoologico de la Ciudac 
pertenece: Buenos Aires - PRICTMA 


c 


e Buenos Aires y Acuario de 



PERSONAL INTERVINIENTE EN EL ESTUDIO 



Nombre y Apellido: 


CargO (Director, 
Codirector, Personal Apoyo, 
Colaborador, etc.) 


Domicilio y telefono laboral: 


Lie. Victoria Gonzalez Carman 


Coordinadora de 
campo - Voluntaria 


Santa Fe 1820 8vo 10 (7600), Mar 
del Plata (domicilio particular) 


Ignacio Bruno 


Voluntario 


Av. lera. nro. 635 (7105), San 
Clemente (domicilio particular) 



ENTIDADES QUE 
COLABORAN Y 
APOYAN: 



Jardm Zoologico de Buenos Aires, Acuario de Buenos 
Aires/PRICTMA, Aquamarina - CECIM y Fundacion Mundo 
Marino/PRICTMA. 



DURACION DEL ESTUDIO: 30 meses 



FECHA DE INICIO: 



lro de diciembre 2010 



Titulo del proyecto: 



Ecologia y biologia de la tortuga verde (Chelonya mydas), tortuga cabezona {Caretta 
caretta) y tortuga laud {Dermochelys coriacea) y tortuga carey {Eretmochelys 
imbricata) en la costa de la Pcia. de Buenos Aires. 

Introduction y Antecedentes: 

El Mar Argentino constituye el limite sur de la distribucion de la tortuga verde 
{Chelonia mydas), la tortuga cabezona {Caretta caretta) y la tortuga laud {Dermochelys 
coriacea) en el Oceano Atlantico Sud Occidental. Existen registros para la tortuga 
verde a lo largo de la costa fluvial y maritima de Argentina, desde Gualeguaychu 
(33 o 01' S, 58°30' W) en la provincia de Entre Rios hasta Puerto Piramides (42° 34' S, 
64° 16' W), provincia de Chubut (Gonzalez Carman et al., 2010) (Figura 1, Apendice). 
Ejemplares juveniles tempranos de tortuga verde (30.0-56.0 cm largo curvo de 
caparazon, media= 38.2 cm) son encontrados principalmente en zonas estuariales como 
la Bahia Samborombon y el estuario de Bahia Blanca (Gonzalez Carman et al., 2010). 

Para la tortuga cabezona, la mayor cantidad de registros proviene de la Bahia 
Samborombon y el Cabo San Antonio. El registro mas al norte corresponde a un 
varamiento vivo en Olivos en el ano 2003; registrandose tambien varamientos vivos en 
la Central Termoelectrica de la Cdad. de Buenos Aires. El registro mas al sur 
corresponde a un varamiento vivo en San Antonio Oeste en el ano 2005 (Gonzalez 
Carman et al., 2010). En cuanto a la distribucion de tamanos, se registraron tortugas 
juveniles aunque tambien algunos individuos presentaron tallas de adultos (48.8-107.0 
cm largo curvo de caparazon, media= 75.5 cm). Si bien algunos individuos han 
reportado un tamano mayor al tamano minimo de las hembras anidadoras registrado 
para las playas de anidacion de la region, no se puede afirmar que sean adultos 
sexualmente maduros sin un examen externo de las gonadas (Gonzalez Carman et al., 
2010). 

Para la tortuga laud, la mayor cantidad de registros proviene de la Bahia 
Samborombon y el Cabo San Antonio. El registro mas al norte corresponde a un 
varamiento muerto en Quilmes en el ano 2005. El registro mas al sur corresponde a un 
varamiento muerto en Monte Hermoso en el ano 2008 (Gonzalez Carman et al., 2010). 
La distribucion por tamanos (134.0-166.0 cm largo curvo de caparazon, media= 141.1 
cm) indica la presencia de individuos subadultos y adultos (Gonzalez Carman et al., 
2010). La presencia de adultos en esta zona puede confirmarse debido a las recaptura de 
dos hembras anidadoras marcadas previamente en Gabon, Africa (Billes et al. 2006). 

Finalmente, en lo que respecta a la tortuga carey, hasta la fecha se ha registrado dos 
ejemplares de esta especie en San Clemente del Tuyu y Monte Hermoso, en abril del 
2009 y marzo de 2010, respectivamente. Estos registros correspondes a individuos 
juveniles. 

Entre noviembre 2004 y abril 2005 se realizaron las primeras actividades de 
investigation a campo del Programa Regional de Investigation y Conservation de 
las Tortugas Marinas de Argentina (PRICTMA), las cuales se llevaron a cabo 
principalmente en el sector costero norte de la Pcia. de Buenos Aires (Albareda et al., 

2007a; Albareda et al., 2007b). Entre dichas actividades se initio el monitoreo del 
estado sanitario y la interaction de las tortugas marinas con las diferentes pesquerias en 



el sector sur de la Bahia de Samborombon, reportandose como resultado un total de: 
51 enmallamientos y 7 varamientos de tortugas verdes, 3 enmallamientos y 6 
varamientos de tortugas cabezonas y 7 enmallamientos y 9 varamientos de tortugas 
laud. Por otro lado, entre los anos 2003 y 2007 la Reserva Natural de Usos Multiples 
(RNUM) Bahia Blanca, Bahia Falsa y Bahia Verde, dentro del marco de actividades 
de investigacion del PRICTMA, registro un total de 35 capturas accidentales de tortugas 
verdes vivas en redes de camaron y langostino (Vet. Diego Albareda, com. pers.). Hasta 
el 2008, 15 ejemplares fueron marcados y posteriormente liberados por personal de la 
Reserva, dentro del marco de actividades del Plan de Marcaje del PRICTMA. 
Asimismo, un ejemplar de tortuga verde recuperado por la Reserva el 28/01/2003, 
constituyo la primera recaptura de un ejemplar marcado en la Argentina, que habia sido 
liberado frente a la Ciudad de Mar del Plata y capturado accidentalmente por un barco 
de pesca camaronero en el Canal Principal de Bahia Blanca a los 49 dias de ser liberado 
(Albareda et al., 2004). Este registro representa el primer aporte al conocimiento sobre 
los desplazamientos de tortugas verdes en nuestras aguas. 

La investigacion de la biologia y ecologia de la tortuga verde en los estuarios del Rio de 
la Plata y de Bahia Blanca es una de las prioridades establecidas por el PRICTMA, tal 
como quedo establecido en el Anexo 1 (Objetivos y Prioridades 2006 - 2010) de la 
Carta Acuerdo PRICTMA firmada en el 2006. Por lo tanto, resulta imprescindible tratar 
obtener el mayor conocimiento cientifico posible sobre la importancia de este ambiente 
en el ciclo de vida de estas especies, con la fmalidad de poder adoptar apropiadas 
medidas de manejo y conservacion del area de estudio. 

Las caracteristicas fisicoquimicas y biologicas de las dos principales areas estuariales 
que posee la Pcia. de Buenos Aires (Bahia de Samborombon y Bahia Blanca), 
constituyen un ambiente propicio para el desarrollo de individuos de tortuga verde, 
tortuga cabezona y laud, principalmente. Por lo tanto, dentro del marco de los objetivos 
bioecologicos establecidos por el Plan de Manejo de la RNUM (en donde se menciona 
la importancia de preservar, proteger y conservar las especies claves de la red trofica del 
estuario) se estan llevando a cabo desde fines del 2006 actividades conjuntas de 
investigacion cientifica, con la fmalidad de aportar nueva information que contribuya 
con la conservacion de las tortugas marinas y su medio ambiente. 

Area de estudio: 

El sector costero de la Reserva Natural Provincial Bahia Samborombon, abarca un 
sector importante del estuario rioplatense y comprende los partidos de Partidos de 
Magdalena, Punta Indio, Chascomus, Castelli, Dolores, Tordillo, Gral. Lavalle y 
Municipio Urbano de la Costa. La misma fue declarada como tal, mediante el Decreto 
N° 1.193/82 y ratificada por la Ley 12.016 (ampliation). Las aguas del estuario del Rio 
de la Plata y la Bahia Samborombon constituyen una importante zona de alimentation y 
corredor migratorio para las cuatro especies de tortugas marinas registradas en nuestro 
pais hasta la fecha. 

El estuario de Bahia Blanca (localizado entre los 38° 45 f - 35° 10 f S y entre los 61° 45 f - 
62°30 f W) se encuentra al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, frente a los Partidos 
de Coronel Rosales, Bahia Blanca y Villarino (Figura 1, Apendice). Su Canal Principal 
es usado intensivamente para la navegacion. La pesca es una actividad fundamental en 
el estuario y se desarrolla todo a lo largo del mismo. Parte del estuario esta incluido 
dentro de la RNUM Bahia Blanca, Bahia Falsa y Bahia Verde. La misma es un area 
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protegida de 210.000 has., declarada por Ley Provincial N° 12.101 para proteger el 
ecosistema estuarial marino formado por islas, planicies intermareales, canales, y 
bahias. 

Objetivo general: 

Contribuir a la conservacion de la tortuga verde {Chelonia mydas), tortuga cabezona 
{Caretta caretta), tortuga laud (Dermochelys coriacea) y tortuga carey (Eretmochelys 
imbricatd) en Argentina, mediante el estudio del patron de movimiento, uso del habitat 
e interaccion con pesquerias y basura, en el sector costero de la Pcia. de Buenos Aires. 

Objetivos especificos: 

a) Identificar zonas de alimentacion de alto y bajo uso. 

b) Determinar el tiempo minimo de permanencia en las dos principales areas estuariales 
bonaerenses (Bahia de Samborombon y Bahia Blanca). 

c) Determinar la existencia de desplazamientos latitudinales o longitudinales en relacion 
con la temperatura del agua. 

d) Determinar si C. mydas, C. caretta y D. coriacea permanecen en zonas estuarinas 
durante los meses de invierno. 

e) Determinar la asociacion existente entre los desplazamientos de C. mydas, C. caretta 
y D. coriacea y caracteristicas oceanograficas (batimetria, frentes, etc.). 

f) Evaluar la interaccion de las tortugas marinas con las diferentes actividades pesqueras 
e identificar potenciales medidas de mitigacion tendientes a disminuir el impacto 
negativo de la pesca. 

g) Evaluar el impacto negativo que la basura (desechos de origen antropico) produce en 
las tortugas marinas y determinar zonas de mayor sensibilidad con la fmalidad de tratar 
de establecer medidas de proteccion del ambiente. 

h) Establecer las poblaciones de origen para C. my das, C. caretta, D. coriacea y 
E.imbricata, mediante estudios de genetica poblacional. 

i) Promover la participation de la comunidad local en actividades relacionadas a la 
investigation y divulgation de las tortugas marinas a fin de generar conciencia sobre los 
problemas de conservacion que las afectan y que faciliten a futuro la implementation de 
apropiadas medidas de mitigacion. 

Fundamentos del proyecto: 

La complejidad del ciclo de vida de estas especies dada por su naturaleza altamente 
migratoria y por la variedad de ambientes por los que deben transitar durante toda su 
vida, las expone a multiples amenazas que actualmente afectan la viabilidad de las 
poblaciones. Es por eso que resulta prioritario complementar los estudios de genetica 
poblacional y de alimentacion, mediante el uso de nuevas herramientas que nos aporten 
information sobre la dinamica poblacional de estas especies en nuestras aguas. 

El presente estudio, en el caso de la tortuga verde, se realizara en una etapa del 
desarrollo ontogenetico en la cual los juveniles tempranos abandonan la etapa oceanica 
y pasan a ocupar ambientes neriticos. Esto es acompanado de un cambio de dieta, de la 
omnivoria hacia la herbivoria. El estudio de la biologia y ecologia de la tortuga verde en 
esta etapa de su ciclo de vida y a nivel local en Argentina, significara una contribution a 
la biologia de la conservacion de esta especie a nivel global. 
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Particularmente, el estuario de Bahia Blanca y la Bahia de Samborombon 
constituyen dos importantes areas de alimentacion y desarrollo. El estudio del tiempo 
que las tortugas permanecen en el, las areas de alimentation que utilizan y los 
desplazamientos que realizan nos permitira evaluar como y en que grado estas especies 
son afectadas por las distintas actividades antropicas (ej. pesca, navegacion, desechos 
antropicos, etc.) que se desarrollan en ambas zonas y en el corredor migratorio que une 
ambas zonas de estudio. 

Por otro lado, para lograr el exito de una medida de mitigacion tendiente a reducir la 
mortalidad de cualquier especie no objetivo de una pesqueria, esta debe ser consensuada 
y aceptada por la comunidad de Pescadores; garantizando de esa forma una adecuada 
implementation y exito de la medida. Por lo tanto, se debe tratar de contemplar ambas 
necesidades, tanto la de los Pescadores como la de las tortugas marinas, en nuestro caso 
en particular. La busqueda de medidas de manejo que contemplen las caracteristicas 
fisiologicas y biologicas de la especie, articulada con la mecanica operatoria de la 
pesqueria, nos permite establecer un hilo conductor para la busqueda de estrategias de 
mitigacion consensuadas. 

Por ultimo, este trabajo se encuentra situado dentro del marco international actual 
en donde los esfuerzos de conservation de las tortugas marinas se han desplazado desde 
las playas de anidacion a las zonas de alimentation y desarrollo donde habitan juveniles, 
como lo son las aguas de Argentina (Crowder et al., 1994). Prometiendo ademas, abrir 
nuevas lineas de investigation para estas especies poco estudiadas aun dentro de los 
vertebrados marinos de nuestro pais. 

Metodologfa: 

1 . Entrevistas a Pescadores y capacitacion basica 

Se realizaran visitas a las principales localidades portuarias de la Bahia de 
Samborombon y Bahia Blanca, con la fmalidad de contactar a los Pescadores 
artesanales que operan con redes de enmalle y de camaron y langostino en aguas de 
ambas Reservas. Se establecera un vinculo de trabajo cooperativo con los Pescadores 
mas receptivos a fin de poder recuperar las tortugas vivas que accidentalmente quedan 
atrapadas en las redes. En dichas entrevistas se entregara a los Pescadores material 
didactico que les permitira poder identificar facilmente las diferentes especies de 
tortugas marinas, asi como tambien poder brindarles un correcto manejo y cuidado 
desde que se retiran de las redes y son llevados a puerto. 

En el caso de las redes camaroneras, estas tienen forma de embudo (Figura 2, Apendice) 
y son caladas a fondo en la boca y en el interior de los canales del estuario (Piccolo & 
Hoffmeyer, 2004). Las tortugas quedan accidentalmente atrapadas en la portion final 
del embudo que posee una malla de 20 mm. La red trabaja durante las seis horas que 
dura la marea alta o la marea baja. A medida que el embudo se va llenando de 
camarones, peces y langostino, los Pescadores revisan la portion final del embudo para 
evitar que la red se sature y deje de pescar. Esta portion de la red es vaciada cada 30-60 
minutos y es en ese momento cuando se encuentran las tortugas. El chequeo continuo de 
la red permite recuperar a las tortugas vivas y en buen estado, dada la capacidad 
fisiologica que poseen estos reptiles posibilitandoles realizar apneas de poco mas de una 
hora (Vet. Diego Albareda, com.pers.). Por otro lado, las redes de enmalle estan 
conformadas por panos de 50 metros de largo por 2,2 metros de altura y las mismas son 
caladas en el fondo. El tiempo de permanencia de estas redes en el agua puede variar de 
6 a 24 hs, dependiendo de la zona; asi como tambien la cantidad de panos utilizados por 
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cada pescador. A diferencia de las redes camaroneras, estas generan un indice de 
mortalidad mayor; siendo menor la posibilidad de recuperar ejemplares de tortugas 
marinas con vida. 



2. Manejo del animal a bordo y reception en puerto: 

Si un pescador reporta la captura de una tortuga a la Prefectura Naval Argentina, al 
personal de la Reserva y/o al personal de campo del PRICTMA, los mismos les 
brindaran asesoramiento telefonico acerca de como mantener al animal en condiciones 
adecuadas durante su traslado a puerto, reforzando de esta forma los conceptos 
suministrados durante la entrevista y capacitacion del pescador. La tortuga sera 
mantenida en la cubierta de las lanchas al reparo del sol y tapada con un pano humedo 
(provisto por el proyecto) a fin de evitar un cuadro de sobrecalentamiento. Una vez 
llegada a puerto, la tortuga sera recibida por la Prefectura Naval Argentina (PNA), 
guardaparques de la Reserva y/o personal de campo del PRICTMA especialmente 
entrenados en el manejo de tortugas vivas. 

3. Evaluation de la interaction de tortugas marinas con pesquerias artesanales (redes 
agalleras) : 

Se tratara de estimar el tiempo de tolerancia maximo a la hipoxia de las tortugas verdes 
y cabezonas durante el "buceo forzado" (enmallamiento), con la fmalidad de 
recomendar una frecuencia de revision de las redes agalleras compatible con una mayor 
tasa de supervivencia de las tortugas marinas capturadas accidentalmente en redes de 
pesca. Esto nos permitira poder disponer de herramientas adicionales que faciliten 
implementar medidas de mitigation tendientes a reducir la mortalidad incidental de 
tortugas verdes y cabezonas en redes agalleras en el corto y mediano plazo. 

Participando de las maniobras de pesca en caracter de "observadores abordo 
cientificos", se documentara toda la operatoria y el arte de pesca utilizado. Se tomaran 
los intervalos de tiempos entre la colocacion de las redes y la revision de las mismas, 
con la fmalidad establecer los tiempos normales de inmersion de las redes durante la 
operatoria de pesca. De esta forma y en caso capturar accidentalmente una tortuga, se 
tratara de establecer un tiempo maximo de "buceo forzado" (enmallamiento) tolerable 
para el animal. Tambien se tomara la temperatura del agua en superficie y en 
profundidad con la fmalidad de correlacionarla con los tiempos de hipoxia y el estado 
clinico de las tortugas enmalladas accidentalmente. A cada tortuga capturada 
accidentalmente, se la evaluara clinicamente y se obtendran muestras de sangre con la 
fmalidad de determinar parametros sanguineos asociados al estado de hipoxia (pH 
sangre, acido lactico, C02, CPK, GPT y GOT) y de rutina (hemograma, hepatograma y 
acido urico). 

4. Manejo del animal en tierra: 

4.1 Alojamiento del animal y tiempo de permanencia : En el caso de Bahia Blanca, el 
traslado de la tortuga desde la embarcacion hacia su lugar de permanencia sera realizado 
con vehiculo de la PNA o la RNUM. Las tortugas seran alojadas en piletas de lona o 
plastico de un tamano acorde a las medidas del ejemplar capturado y mantenidas por un 
lapso de tiempo no superior a las 72 hs desde el momento de su captura. Dichas piletas 
se instalaran en las instalaciones de la PNA o de la RNUM en el puerto de Ingeniero 
White. Se podra disponer de cambios diarios de agua en la medida que la calidad de la 
misma lo requiera, asi como tambien se contaran con los elementos necesarios 
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(termometros y termostatos) para poder medir y suministrar la temperatura de agua 
acorde a la estacion del ano. Esta metodologia de trabajo ya ha sido probada 
exitosamente por personal de la RNUM y la PNA en rescates efectuados entre el 2003 y 
2007. Para el caso de la Bahia Samborombon, tanto para la recuperation de tortugas 
marinas enmalladas que requieran cuidados especiales como para la instrumentation de 
ejemplares con equipos satelitales, se cuenta con el apoyo de las instalaciones de la 
Fundacion Mundo Marino (FMM), institution capacitada y habilitada para llevar a cabo 
actividades de rehabilitation de fauna marina. La ubicacion de la FMM lindante al 
puerto de San Clemente del Tuyu, facilita en gran medida la operatoria de traslado de 
los animales. 

4.2 Evaluation veterinaria: las tortugas seran evaluadas clinicamente por personal 
veterinario con experiencia en el examen y manejo de tortugas marinas. Se considerara 
la presencia de heridas, bajo peso corporal, hipertermia, hipotermia, trastornos de 
flotation o cualquier otra patologia que impida instrumentar correctamente al ejemplar 
con un transmisor satelital. Si la tortuga no manifiesta problemas clinicos evidentes y 
reune los requisites de peso/tamano adecuados (tamano > 35 cm largo curvo de 
caparazon, peso > 6 kg) sera considerada como un buen candidato para instrumentar con 
un transmisor satelital. 

Si la tortuga no reiine los requisites sanitarios y de tamano/peso necesarios, no se le 
colocara el transmisor satelital. Procediendo a evaluar conjuntamente con la autoridad 
de aplicacion el destino del ejemplar, en funcion de su estado fisico - sanitario y de las 
necesidades de atencion veterinaria. Una vez decidida la liberation del ejemplar se 
realizara el marcado de rutina con caravanas metalicas provistas por el PRICTMA en 
las aletas anteriores segun el protocolo de Balazs (1999). 

5. Transmisor satelital tortuga verde y tortuga cabezona: 

Se instrumental el equipo SPOT5 (Smart Position and Temperature Transmitting tag) 
Mold 206 de Wildlife Computers (Redmond, USA, www.wildlifecomputers.com ) 
(Figure 3, Apendice). Su peso es de 80 gr y equivale al 1-2% del peso corporal de la 
tortuga. Sus dimensiones son: 7.15 cm x 3.4 cm x 2.6 cm (largo x ancho x alto). Posee 
una base curvada y esquinas redondeadas con el proposito de disminuir la turbulencia 
durante la natation. Se planea la colocacion de un maximo de 10 equipos de transmision 
satelital en tres etapas. Los primeros siete se colocaran durante los meses de verano y 
conforme a la reception de la information que se vaya obteniendo, en una tercera etapa 
se colocaran tres equipos mas. 

6. Adhesion del transmisor: 

6.1 Sitio de adhesion : se colocara el transmisor sobre la parte mas alta del caparazon de 
la tortuga de acuerdo al protocolo de Balazs (1996). Este lugar es sugerido en la 
literatura cientifica internacional a fin de asegurar la transmision de la senal al satelite 
(el detector de salinidad que permite la transmision de la senal debe quedar en seco 
cuando la tortuga sale a respirar) (Watson and Granger, 1998). 

6.2 Modo de adhesion : el caparazon debe ser limpiado a fin de remover algas, 
cirripedios y cualquier otra rugosidad que afecte negativamente a la adhesion del 
transmisor. Esto se realiza con agua dulce que desprende naturalmente los epibiontes. 
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Las rugosidades del caparazon pueden ser alisadas con papel de lija fma. Cuando el 
mismo se encuentra totalmente liso se limpia con acetona y se deja secar. Una vez que 
el caparazon esta totalmente limpio y seco se prepara una base de masilla epoxi y fibra 
de vidrio que se coloca sobre la base del transmisor. Antes de que la base se endurezca 
se coloca sobre la parte mas alta del caparazon presionando firmemente sobre el mismo. 
Una vez que la base esta seca, se retira el excedente de masilla con un bisturi, 
bordeando el contorno del transmisor de modo que no queden excedentes. Una vez 
adherido el equipo se lo pinta con pintura anti-incrustante para que no sea cubierto con 
epibiontes que afecten la transmision tapando el detector de salinidad. 

7. Evaluacion post-adhesion: 

Durante los tres dias que la tortuga permanece en la pileta se evaluara el correcto 
flincionamiento del transmisor y la adaptacion de la tortuga al mismo, de modo de que 
la misma no afecte su patron de natation y buceo. 

El hecho de que el transmisor satelital sea pegado al caparazon de las tortugas marinas 
permite que el mismo, luego de un periodo estimado de dos anos, se desprenda por si 
solo gracias al crecimiento de los escudos dermicos de queratina que recubren el 
caparazon oseo (Biol. Lopez-Mendilaharsu, Proyecto Karumbe, com. pers). Por lo 
tanto, las tortugas no llevan el transmisor de por vida, sino que, al contrario, se les 
desprende naturalmente. 

8. Liberacion: 

Las tortugas instrumentadas o solo marcadas seran liberadas en cercanias del lugar de 
captura siempre y cuando la densidad de redes en esa zona no sea muy alta. El traslado 
al lugar de liberacion sera realizado en una embarcacion de PNA, de la Reserva o de 
algun pescador que colabore con el estudio. 

9. Muestras a colectar: 

Todas las tortugas recuperadas seran pesadas y medidas segun el protocolo de Bolten 
(1999). Tambien se tomaran las siguientes muestras biologicas: 

- 1 ml de sangre total para estudios de genetica poblacional. 

- 3 ml de sangre total para estudios de isotopos estables. 

- 4 mm x 4 mm de piel para estudios de genetica poblacional (en caso de no poder sacar 
sangre) y para estudios de isotopos estables. 

- muestras de material fecal conservadas en formol al 5%, para estudios 
coproparasitologicos y de evaluacion de presencia de material de origen antropico. 

Las muestras de sangre seran colectadas del seno cervical dorsal segun protocolo de 
Owens & Ruiz (1980), mientras que las muestras de piel seran obtenidas de una de las 
aletas posteriores segun protocolo de Dutton (1996). La materia fecal sera colectada 
dentro de las 72 hs que permanezca el animal en observation, recogiendo la misma de la 
pileta en caso de defecar el animal en forma voluntaria. Todas las muestras seran 
colectadas por personal profesional (veterinarios o biologos) con experiencia en el 
manejo de dichas tecnicas. 

10. Transmisor satelital para tortuga laud (manejo del animal y equipamiento) : 
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La tortuga laud es la tortuga sobre la cual resulta mas dificil asegurar un equipo de 
telemetria satelital. Su caparazon y piel poseen una piel muy fma y delicada, facilmente 
abrasible, que ocasiona que sea imposible colocar equipos con las metodologias 
empleadas en las tortugas de caparazon duro, como la tortuga verde o cabezona. Este 
problema, sin embargo, se resolvio con el diseno de un arnes semejante a una mochila, 
que facilita equipar a una tortuga laud sin danar su piel y caparazon, ni restringir su 
movilidad (Eckert & Eckert 1986, Fretey 1984). Del mismo modo, permite asegurar el 
equipo de transmision a una plataforma de aluminio sujete al arnes y no a la tortuga. 
Este arnes, a su vez, es facil de colocar, debido a una serie de hebillas que permiten su 
sujecion. La presente metodologia de trabajo ya ha sido probada con exito en nuestro 
pai a principios de abril del presente ano, cuando un ejemplar de tortuga laud fue 
capturado accidentalmente por Pescadores de la Bahia de Samborombon. Esto posibilito 
que personal de la Fundacion Mundo Marino y Aquamarina CECIM conjuntamente 
instrumentaran este ejemplar que aun hoy sigue transmitiendo exitosamente (ver 
informe adjunto). 




11. Manejo de tortugas marinas muertas (necropsia y toma de muestras) : 

Las tortugas que sean recuperadas muertas, tanto de los varamientos como de los 
enmalles accidentales en redes de pesca, seran necropsiadas con la fmalidad de evaluar 
el estado sanitario de las mismas, tratar de establecer un diagnostico de causa de muerte 
y cumplir con el protocolo de toma de muestras descripto en el punto 9. 
Complementando los estudios anteriores se procedera a tomar muestras de todos los 
tejidos, que seran conservadas en formol al 10% para posteriores estudios 
histopatologicos. La obtencion y conservacion del tracto digestivo completo con su 
contenido gastrointestinal, permitira realizar estudios de alimentation y evaluar el 
impacto de los desechos antropicos en la salud de las tortugas marinas. 

12. Participacion de la comunidad: 

La opinion publica en general no conoce de la existencia de tortugas marinas en el Mar 
Argentino ni de sus problemas de conservacion. Por lo tanto, es necesario informar 
acerca de la presencia de estos reptiles marinos desde los niveles educacionales 
tempranos (escuelas primarias y secundarias) y simultaneamente, en las comunidades de 
Pescadores. Es por ello que el trabajo con la comunidad de Ingeniero White y Puerto 
Rosales es una prioridad. La liberation de cada tortuga recuperada de la captura 
accidental sera realizada con la participacion de los Pescadores y la gente local. Del 
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mismo modo, se promovera el seguimiento on-line de las tortugas en todos los ambitos; 
acompanando con actividades de divulgation y education en todos los niveles de la 
comunidad local durante todo el transcurso del 2008. 



Personal involucrado: 

Las caracteristicas tecnicas del presente proyecto requiere de la activa participation de 
un equipo multi e interdisciplinario para lograr concretar los objetivos propuestos. 
Desde la creacion del PRICTMA en el ano 2003, todas las actividades desarrolladas por 
el Programa se realizaron dentro de un marco de cooperation profesional 
interdisciplinario. En lo que respecta al presente proyecto el equipo de trabajo estara 
conformado profesionales del Acuario del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos 
Aires y de Aquamarina - CECIM; todos ellos miembros fundadores del PRICTMA; 
contando ademas con el apoyo de los Pescadores artesanales, el personal de las Reservas 
involucradas y la colaboracion del personal tecnico de la Fundacion Mundo Marino para 
la derivation de animales que asi lo requieran para su recuperation. 
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Figura 3: Transmisor satelital SPOT5, mold 206. Su peso es de 80 gr y sus dimensiones 
son: 7.15 cm x 3.4 cm x 2.6 cm (largo x ancho x alto). Posee una base curvada y 
esquinas redondeadas con el proposito de disminuir la turbulencia durante la natacion. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Educacion Ambiental 
Desarrollo de los programas y proyectos 



1) Programa de Planificacion Educativa y Capacitacion 
Planificacion y ejecucion de propuestas para el ambito formal 

Proyecto 

Curso de formacion y actualization con puntaje docente 
Jardm Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 

EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE: 
UN COMPROMISO 
DE TODOS PARA TODOS 

Resolution N Q 4210/10. Aprobada con 150 horas catedra. 

Tipo de modalidad de proyecto 

Semi-presencial. 

Sede prevista para su desarrollo 

Lugar de realization: Direccion de 
Educacion Ambiental del Jardin Zoologico de de 
Buenos Aires. 

Disponibilidad de equipamiento y servicios 
de apoyo administrativo: se cuenta con personal idoneo para la asistencia tecnica de los 
cursantes y con el siguiente equipamiento para el dictado de las clases: correo electronico, fax, 
telefono, computadora y canon retroproyector. 
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Destinatarios 

El curso esta dirigido a la poblacion docente del Nivel Initial, Primario, Medio, Especial 
y Adultos. Tambien pueden participar del mismo, estudiantes de carreras docentes, que 
acrediten un minimo de 15 (quince) materias aprobadas. 

El puntaje otorgado es valido y computado exclusivamente al personal de instituciones 
de la C.A.B.A. 



Fundamentacion 

Los ambientes naturales constituyen sistemas abiertos dado que intercambian materia 
y energia, por esta razon se los considera sistemas dinamicos y este dinamismo, es natural. 
Las rocas se forman, se erosionan, se funden; los seres vivos nacen, crecen, se reproducer 
dejan descendencia y mueren; las especies surgen y se extinguen. No existe estatica alguna en 
la naturaleza. 

Se sabe que a lo largo de los 4.600 millones de anos que tiene nuestro planeta la 
ubicacion y constitution de los continentes no fue la misma. Los climas no fueron ni son los 
mismos y la biota, tampoco. En la Argentina, uno de los eventos que mejor ejemplifica este 
tipo de cambios es el plegamiento y elevation de la Cordillera de los Andes durante el periodo 
Terciario. La Patagonia, que hasta ese momento habia sido un ambiente humedo, se convirtio 
en un ambiente estepario. Este cambio climatico hizo que dominara una vegetation xerofila en 
comparacion con la que habia reinado hasta ese momento. Asimismo, la fauna que habitaba la 
region, fue reemplazada por taxones con adaptaciones que le permitian alimentarse de esta 
nueva vegetation. 

La diversidad botanica guarda relation con la diversidad animal presente en cada 
ambiente debido a los extensos periodos de convivencia, adecuacion y/o adaptation. 
Actualmente los ambientes estan cambiando. Las poblaciones naturales cambian en 
consecuencia, y existen efectos sinergicos causados cuando hay introducciones o remociones 
de especies y extinciones. 

La ecologia surge como una ciencia salvadora que nos ayudara a que todo vuelva a 
"como era antes" y el ser humano aparece siempre como el malo de la historia. ^Cuanto de 
verdad hay en todo esto? Los sistemas naturales se ajustan a estos cambios, se adecuan, 
buscan un nuevo equilibrio y siguen adelante. Por lo tanto, volver a tiempos preteritos es 
imposible. Por otro lado, es verdad que el hombre, como especie, acentua y magnifica los 
cambios en el ambiente y en la biota, pero esto si tiene una solution. ^Cual? Asumir un rol 
comprometido y responsable con el medio ambiente y las especies animales y vegetales. Y en 
vistas la consecution de este objetivo, la education cumple un rol fundamental. 
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La Ley de Education Nacional de la Republica Argentina N° 26.206/06 15 hace mention 
al medio ambiente: 



ARTICULO 27.- La education primaria tiene por finalidad 
proporcionar una formation integral, basica y comun y sus objetivos son: 

c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as ninos/as para 
el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del 
conocimiento, en especial la lengua y la comunicacion, las ciencias sociales, las 
matematicas, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas 
extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad d aplicarlos en situaciones de la 
vida cotidiana. 

1) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo 
de actitudes de protection y cuidado del patrimonio cultural y el medio 
ambiente. 



El ambito de action inmediato de la escuela es su grupo de pertenencia para luego 
trascender los muros y generar redes entre otras escuelas e instituciones, con el proposito de 
aunar y articular los esfuerzos y tender puentes practicos y discursivos entre los distintos 
estamentos de la sociedad y la comunidad educativa. El curso se propone brindar elementos 
conceptuales y herramientas practicas para que los y las docentes puedan actuar como 
agentes multiplicadores sobre las posibles estrategias de intervention para que sus alumnos y 
alumnas puedan proteger el medio ambiente y poner en salvaguarda a las especies que se 
hallan amenazadas. 

En el material instructional se podran leer articulos periodisticos, informes de 
investigadores/as, varias de las normativas vigentes, fichas tecnicas de especies silvestres 
autoctonas de la Argentina y propuestas de proyectos para el trabajo con el grupo de alumnos 
y/o alumnas. 
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Objetivos 

Se pretende que el/la docente logre: 

S Conocer las normativas vigentes que regulan el accionar de las personas sobre el 

medio ambiente y protegen la fauna y flora silvestres. 
S Estimular la participation en la problematica ambiental, reconociendo la necesidad de 

conservar las especies animales y sus habitats. 
S Generar un sentimiento de valoracion y pertenencia por la fauna local. 
S Apropiarse de herramientas teoricas y conceptuales que le permitan comprender e 

intervenir en la practica cotidiana favoreciendo y facilitando la formation de agentes 

multiplicadores para proteger el medio ambiente y poner en salvaguarda sus especies. 
S Generar proyectos aulicos para implementar con el grupo de alumnos y alumnas con 

la intention de favorecer el desarrollo de una conciencia medioambiental. 
S Transformarse en agente multiplicador de la necesidad de asumir un rol 

comprometido y responsable para revertir los problemas que afectan al medio 

ambiente y a las especies animales y botanicas. 
S Evaluar posibles estrategias de intervention para poner en practica con su grupo de 

alumnos y alumnas y la comunidad educativa. 



Contenidos 

BLOQUE I 
EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE 



Education. Education Ambiental. Historia de la Education Ambiental. La Education Ambiental 
como practica educativa. Education y medio ambiente: de complice por omision a actores 
comprometidos y responsables. Las conferencias internacionales sobre el medio ambiente y la 
education ambiental. La pobreza duena de la riqueza. Posibles soluciones sustentables. 
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BLOQUE II 
CAMBIO CLIMATICO 



Cambio Climatico. Los cuatro reinos. La atmosfera terrestre. Variation del clima: agentes 
internos y externos. Acoplamiento entre el C02 atmosferico y el clima. Evidencias del cambio 
climatico. Perspectivas futuras y conclusiones. 

BLOQUE III 

ECOLOGIA 

La ecologia. Recursos y condiciones. Competencia interespecifica. Ecuacion 
demografica fundamental. Especies exoticas y autoctonas. Introducciones ambientales. 
Mascotismo. Reptiles: serpientes. Quien es quien: ^iguana o lagarto overo? Tortugas. Aves. 



Estrategias y tecnicas - Metodologia 

El material instruccional fue elaborado de forma tal que la propuesta didactica 
contempla el desarrollo de conceptos teoricos y resultados de investigations, y la inclusion 
de proyectos que promuevan la formation de agentes multiplicadores sobre cuestiones 
ambientales y biologicas. 

La teoria de aprendizaje que sustenta el desarrollo del material instruccional y el 
curso todo es constructivista. Se parte de la premisa que el aprendizaje es un proceso activo y 
de naturaleza social. Se concibe al sujeto del aprendizaje como activo; es el quien construye, 
modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento. 

En cuanto a la organization didactica general del material instruccional se hallara en 
el: desarrollo de information teorica, propuestas de proyectos de aula, articulos periodisticos, 
marco legal, fichas tecnicas de animales, propuestas de actividades que apuntan a que los y las 
docentes reflexionen sobre sus saberes y posicionamientos ante cuestiones referidas a las 
especies y el medio ambiente y se transformen en agentes multiplicadores de la defensa y 
conservation de la biodiversidad. 
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Las estrategias que se implementaran a lo largo del curso se orientaran a favorecer la 
reflexion sobre las posibles estrategias de intervention para la conservation y preservation 
de la biodiversidad. 



Se emplearan las siguientes tecnicas: 

S Recorrido por el predio para que los y las docentes se interioricen sobre las especies 
autoctonas, exoticas e introducidas que se mencionan en el modulo: zona de 
distribution, alimentation y dieta, reproduction, costumbres y habitos sociales, 
relation con el hombre y el medio ambiente. 

S Trabajo de los y las asistentes en forma individual y en pequenos grupos cooperatives 
para resolver situaciones problematicas que les seran planteadas. 

S Estudio de casos. 

S Analisis y reflexion sobre propuestas concretas para la formation de agentes 

multiplicadores sobre cuestiones medio ambientales y biologicas. 
S Analisis de las normativas vigentes. 



Recursos 

El Zoologico cuenta con los recursos materiales y humanos, y el soporte tecnico- 
didactico necesario para la concretion de esta propuesta en coordination con otras areas. 



Regimen tutorial 

Los y las docentes participantes del curso podran consultar sus inquietudes en forma 
presencial, por telefono o via mail. No se estipula un tiempo para las tutorias; los y las 
cursantes, de acuerdo a sus necesidades, podran contactase con los coordinadores/as del 
cursos y/o con los/las asistentes de los mismos dentro del tiempo y por los medios 
especificados. 



Evaluation 

La evaluation de logros de los y las participantes, se orientara en funcion de dar 
cuenta de lo aprendido en tres areas diferentes: 
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• Information: La misma evaluara el nivel de apropiacion de la information 
brindada a traves de la bibliografia presentada. 

• Conceptualization: La misma evaluara las posibilidades de los/las cursantes de: 
relacionar, jerarquizar, clasificar, sintetizar, generalizar, elegir y emplear criterios 
pertinentes. 

• Production: La misma evaluara la production de informes, fundamentaciones, 
planteos de problemas y alternativas para la solution de estos. 

Acreditacion 

Para la acreditacion del curso se estipulan los siguientes requisitos: 

• Asistencia obligatoria al primer encuentro presencial para que los y las cursantes 
puedan interiorizarse sobre los proyectos de investigation, extension y 
education que lleva adelante el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires y 
para que las coordinadoras/es puedan responder las dudas y consultas que 
puedan tener los y las docentes. 

• Presentation y aprobacion de los trabajos practicos realizados a lo largo del 
curso en el tiempo fijado en el cronograma 

• Asistencia y aprobacion de una evaluation final, individual, presencial y escrita. 
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Proyecto de formacion y actualization docente 
FAUNA AUTOCTONA 
EDUCACION PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION 

Presentation del curso 

La presente propuesta de formacion y actualization docente, surge debido a los 
requerimientos planteados y plasmados por los/as docentes que participaron de los cursos 
Especies en peligro: conocer para 
conservar y Education y medio 
ambiente: un compromiso de todos 
para todos. Ante la pregunta ^Que 
otras tematicas le interesaria que 
se desarrollen en futuros cursos 
docentes?, los/as docentes 
senalan que les interesarian 
propuestas de parte del Zoologico, 
de formacion y actualization que 
aborden tematicas como el medio 
ambiente y su cuidado, cambios 
producidos en los ultimos anos, 
calentamiento global, entre otros. 

En la Direction de Education Ambiental del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos 
Aires consideramos que la education es una tarea esencial para la conservation. Segun la 
asociacion internacional que nuclea a los Zoologicos y Acuarios -World Association of Zoos & 
Aquariums- (WAZA) (2005: 35) "(...) los zoos y acuarios son un lugar excelente para informar 
a la sociedad de todo lo referente al mundo natural y la necesidad de su conservation" 16 . 

Sensibilizar sobre los valores irremplazables del patrimonio cultural y natural 
implica participar activamente en la education de la comunidad toda. Con este objetivo, el 
Zoologico toma como premisa el Articulo 1° de la Ley N° 1687/2005, Ley de Education 
Ambiental que visibiliza: 

(...) la incorporation de la education ambiental en el sistema 
educativo formal, no formal y mediante modos alternatives de comunicacion y 
education, garantizando la promotion de la education ambiental en todas las 
modalidades y niveles, en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
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En 2006 se incorpora-la Education Ambiental (EA) en la Ley N° 26.206, Ley de 
Education Nationally senala algunas finalidades en el Articulo 89: 

(...) promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes 
con un ambiente equilibrado y la protection de la diversidad biologica; que 
propendan a la preservation de los recursos naturales y a su utilization 
sostenible y que mejoren la calidad de vida de la poblacion. 



La inclusion de la EA en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
National reafirma la necesidad y la relevancia de las propuestas del Zoologico, dirigidas no 
solo a ninos/as, sino tambien a jovenes y adultos, estudiantes y profesionales y publico que 
visita el parque. 

En este marco, el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires asume un rol 
comprometido con el entorno inmediato y desarrolla desde el ano 2006, propuestas de 
formation y actualization docente que trabajan y abordan diversas tematicas y problematicas 
ambientales. 

Este curso propone brindar elementos conceptuales y herramientas practicas para 
que los/las docentes puedan actuar como agentes multiplicadores sobre las posibles 
estrategias de intervention que les permitan a sus estudiantes reflexionar y generar 
propuestas con la intention de conservar y proteger el medio ambiente y las especies 
autoctonas como asi conocer y dar a conocer los proyectos de conservation que se desarrollan 
en Argentina. 

En el Modulo I se trabajaran conceptos sobre los zoologicos modernos y el rol de los 
mismos en la education y en la conservation de la fauna autoctona como asi del medio 
ambiente en general. Ademas se profundizaran conocimientos y conceptos utilizados 
cotidianamente e fntimamente relacionados con las Ciencias Biologicas que permitan no solo 
concientizar sino utilizarlos y aplicarlos de manera apropiada. 

En el Modulo II se hara hincapie en las problematicas que atraviesan las especies 
autoctonas como asi tambien en la importancia de la existencia y aplicacion de proyectos no 
solo de conservation sino de protection y de uso sustentable. 



Objetivos 



Se pretende que el/la docente logre: 



10 



S Conocer y dar a conocer las propuestas educativas y los proyectos de conservation 

que se desarrollan en el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires. 
S Apropiarse de elementos conceptuales y herramientas practicas que les permitan 

comprender e intervenir en la practica cotidiana de la EA favoreciendo y facilitando la 

formation de agentes multiplicadores con la intention de conservar y proteger el 

medio ambiente y las especies autoctonas. 
S Acercarse y apropiarse de los conocimientos y conceptos relacionados con las Ciencias 

Biologicas que permitan no solo concientizar sino utilizarlos y aplicarlos de manera 

apropiada en la practica docente. 
S Apropiarse de information biologica sobre especies autoctonas y sus habitats para 

posibilitar la elaboration de proyectos de intervention. 
S Contactarse con profesionales y con resultados de investigaciones sobre la 

biodiversidad. 

Contenidos 

MODULO I 
EDUCACION PARA LA CONSERVACION 

Unidad 1 

Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 



Historia de los zoologicos. Los zoologicos victorianos. Los Zoologicos Modernos. 
Asociacion de Zoologicos y Acuarios de la Republica Argentina (AZARA). Asociacion 
Latinoamericana de parques Zoologicos y Acuarios (ALPZA). World Association of Zoos and 
Aquariums (WAZA). Estrategia Mundial de Los Zoologicos y Acuarios para la Conservation. 

El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires: historia, sus primeros directores. El 
Zoo de Buenos Aires en la actualidad. 

El Jardin Zoologico -Patrimonio Historico y Cultural: edificios historicos, obras de arte, 
monumentos, esculturas e hitos. Monumento historico nacional. Concepto de patrimonio 
cultural y arquitectonico. Concepto de restauracion y puesta en valor. 
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Unidad 2 

Ecologia y conservation de la biodiversidad 



Historia de la ecologia. Niveles de estudio. Diferencia entre ecologia y ecologismo. 
Distribution y abundancia de la biodiversidad. Definition de recursos y condiciones 
ambientales. Nicho ecologico. Tamano poblacional. Ecuacion demografica fundamental. 
Concepto de migration y dispersion de individuos. Interacciones inter e intraespecificas. 
Tipos de interaction: competencia y depredation. Definition de especies. Definition de 
especies exoticas, autoctonas, introducidas e invasoras. 

Ecologia de la conservation. Diferencias entre conservation y preservation. 
Conservation de la biodiversidad: por que y para que conservar. Convention sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).Union 
Internacional para la Conservation de la Naturaleza (UICN). Animales en peligro de extincion, 
causas y consecuencias. Desarrollo sustentable. 

MODULO II 

FAUNA AUTOCTONA Y PROYECTOS DE CONSERVACION 

Unidad 3 

Especies autoctonas en peligro de extincion (causas y consecuencias). Que es una 
especie autoctona. Diferenciarla de exotica, endemica, introducida. Especies autoctonas de 
nuestro pais. Proyectos de conservation: objetivos y problematica asociada. Proyectos de 
conservation in situ y ex situ. Algunos proyectos de Conservation en Argentina y Proyectos de 
Conservation en el Zoologico. Proyectos de uso sustentable. 



Recursos 

El Zoologico cuenta con los recursos materiales y humanos, y el soporte tecnico- 
didactico necesario para la concretion de esta propuesta. 
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Regimen tutorial 

Los/as docentes participantes del curso podran manifestar sus dudas e inquietudes en 
forma presencial, por telefono o via mail. No se estipula un tiempo para las tutorias; los/as 
cursantes, de acuerdo a sus necesidades, podran contactase con las coordinadoras del curso 
y/o con los y las asistentes de los mismos dentro del tiempo y por los medios especificados. 



Evaluation 



La evaluacion de logros de los/as participantes se orientara en funcion de dar cuenta 
de lo abordado en tres areas diferentes: 

• Informacion: La misma evaluara el nivel de apropiacion de la informacion 
brindada a traves de la bibliografia presentada. 

• Conceptualization: La misma evaluara las posibilidades de los/as cursantes de 
relacionar, jerarquizar, clasificar, sintetizar, generalizar, elegir y emplear criterios 
pertinentes. 

• Produccion: La misma evaluara la produccion de informes, fundamentaciones, 
planteos de problemas y alternativas de solution de estos. 



Acreditacion 

Para la acreditacion del curso y posterior obtencion del puntaje docente que se 
reglamenta por Resolucion Ministerial se estipulan los siguientes requisitos: 

• Asistencia obligatoria al primer encuentro presencial. En el mismo se trabajara 
con los/las cursantes, sobre los contenidos abordados en el material 
instruccional. Asimismo, podran interiorizarse sobre los proyectos de 
investigation, extension y education que se llevan adelante el Jardin Zoologico de 
la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, las coordinadoras responderan las 
dudas y consultas que puedan tener los/as docentes. 

• Presentation y aprobacion de los trabajos practicos solicitados en el tiempo 
fijado en el cronograma 

• Asistencia y aprobacion de una evaluacion final, individual, presencial y escrita. 
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Proyecto de formacion y actualization docente 
BIODIVERSIDAD ACUATICA: ECOSISTEMAS Y FAUNA ACUATICA 

Presentacion del curso 

Esta tematica surgio del analisis de encuestas realizadas a participantes de otros 
cursos: Especies en peligro: conocer para conservar, Saberes previosy cambio conceptual en las 
Ciencias Naturales y Education y Medio Ambiente: un compromiso de todos para todos. 

Cuando se hace referenda a los terminos biodiversidad o diversidad biologica, se 
tiende a pensar solo en la referida a especies sin considerar otros componentes como la 
diversidad de ecosistemas. La identification del ecosistema como nivel de organization 
asequible a estudio lleva a 
una aproximacion de 
caracter macroscopico, 
sintetico e integrador que 
permite no solo preservar 
los habitats y la diversidad 
de especies presentes sino 
tambien conservarlos. 

En palabras la 
WAZA (World Association 
of Zoos & Aquariums) 
(2005:38) 19 : 

Los zoos y 
acuarios tienen a 

su disposition una gran variedad de metodos para atraer la curiosidad de los visitantes hacia 
la vida salvaje. Los visitantes han de ser capaces de aprender acerca de las distintas especies, 
sus habitats, comportamiento y conservation, y sentirse animados a saber aun mas. Deben 
sentirse animados a entender la importancia de los ecosistemas, el valor socio-cultural de las 
especies y sus habitats y el impacto del comportamiento humano sobre la vida salvaje y el 
medio ambiente. Los zoos han de contribuir a que los visitantes actuen y reconozcan su 
responsabilidad hacia el mundo en el que vivimos. 

El desarrollo del presente curso focaliza o hace foco sobre los ecosistemas acuaticos 
mas representatives de Argentina que se encuentran sometidos y/o expuestos a diversas 
problematicas ambientales de origen antropico. El curso, busca brindar elementos 
conceptuales y herramientas practicas para que los/las docentes puedan actuar como 
agentes multiplicadores sobre las posibles estrategias de intervention que les permitan a sus 
estudiantes reflexionar y generar propuestas con la intention de conservar y proteger los 
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ecosistemas acuaticos y las especies que viven en ellos/que los habitan, como asi conocer y 
comprender la biologia de invertebrados y vertebrados acuaticos. 

En la unidad I se introduciran los conceptos biologicos necesarios para comprender 
e interiorizarse sobre la clasificacion de diversas clases de vertebrados y grupos de 
invertebrados acuaticos. 

En la unidad II se daran a conocer los diferentes tipos de acuarios y las 
caracteristicas del Acuario del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires. Se introduciran 
conceptos biologicos sobre los diferentes tipos de ecosistemas acuaticos representados 
presentes en el parque, como asi la diversidad de especies asociadas. 

Por ultimo en la unidad III, se hara hincapie en las problematicas que atraviesan los 
diversos ecosistemas acuaticos y su fauna asociada 



Objetivos: 

Se pretende que el/la docente logre: 

S Apropiarse de elementos conceptuales y herramientas practicas que les permitan 
comprender e intervenir en la practica cotidiana de la education ambiental 
favoreciendo y facilitando la formation de agentes multiplicadores con la intention de 
conservar y proteger los ecosistemas acuaticos y las especies que habitan en ellos. 

S Diferenciar la diversidad de especies presentes en los ecosistemas acuaticos. 

S Acercarse y apropiarse de los conocimientos y conceptos relacionados con las Ciencias 
Biologicas que permitan no solo concientizar sino utilizarlos y aplicarlos de manera 
apropiada en la practica docente. 

S Apropiarse de information biologica sobre especies autoctonas acuaticas y sus 
habitats para posibilitar la elaboracion de proyectos de intervencion. 

S Interactuar y familiarizarse con profesionales y resultados de investigaciones sobre la 
biodiversidad acuatica. 



Contenidos 



Unidad I 
BIODIVERSIDAD ACUATICA 
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Definition de biodiversidad. Diversidad animal: vertebrados e invertebrados. 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica de invertebrados acuaticos, 
anfibios, peces, aves acuaticas y mamiferos acuaticos: generalidades diferenciales. 

Unidad II 

ACUARIO Y ECOSISTEMAS ACUATICOS 

Diferencias entre acuario y pecera. Tipos de acuarios. Acuario del Jardin Zoologico de 
la Ciudad de Buenos Aires: sectores del acuario, diversidad biologica presente. 

Concepto de biosfera y reserva de biosfera. Diferencias entre bioma y ecosistemas. 
Tipos, divisiones y caracteristicas de todos los ecosistemas acuaticos representados en el 
parque (ecosistemas marinos, continentales, costero marino, arrecife de coral). Definition de 
plancton, necton y bentos. Factores limitantes de los arrecifes de corales y diversidad de 
especies asociadas. 

Unidad III 

PROBLEMAS AMBIENTALES EN ECOSISTEMAS ACUATICOS 

Causas y consecuencias de la modification o perturbation antropica de los diferentes 
tipos de ecosistemas acuaticos. Contamination. Cambio climatico: calentamiento global. 
Derrames petroleros. Modification de la linea de costa. 

Recursos 

El Zoologico cuenta con los recursos materiales y humanos 7 y el soporte tecnico- 
didactico necesarios para la concretion de esta propuesta. 



Regimen tutorial 

Los/as docentes participantes del curso podran evacuar sus inquietudes en forma 
presencial, por telefono, via mail o correo tradicional. No se estipula un tiempo para las 
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tutorias; los/as cursantes, de acuerdo a sus necesidades, podran contactase con las 
coordinadoras del curso y/o con los y las asistentes dentro del periodo del curso y por los 
medios especificados. 

Evaluation 

La evaluacion de logros de los/as participantes se orientara en funcion de dar cuenta de lo 
aprendido en tres areas diferentes: 

• Information: La misma evaluara el nivel de apropiacion de la information 
brindada a traves de la bibliografia presentada. 

• Conceptualization: La misma evaluara las posibilidades de los cursantes de 
relacionar, jerarquizar, clasificar, sintetizar, generalizar, elegir y emplear criterios 
pertinentes. 

• Production: La misma evaluara la production de informes, fundamentaciones, 
planteos de problemas y alternativas de solution de estos. 



Acreditacion 

Para la acreditacion del curso y posterior obtencion del puntaje docente que se 
reglamenta por Resolution Ministerial se estipulan los siguientes requisitos: 

• Asistencia obligatoria al primer encuentro presencial. En el mismo se trabajara 
con los/las cursantes, sobre los contenidos abordados en el material 
instruccional. Asimismo, podran interiorizarse sobre los proyectos de 
investigation, extension y education que se llevan adelante el Jardin Zoologico de 
la Ciudad de Buenos Aires. En este espacio, las coordinadoras responderan las 
dudas y consultas que puedan tener los/as docentes. 

• Presentation y aprobacion obligatoria de los trabajos practicos solicitados en el 
tiempo fijado en el cronograma 

• Asistencia y aprobacion de una evaluacion final, individual, presencial y escrita. 
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III Concurso Nacional 
de Proyectos Aulicos para Docentes 



Fundamentacion 

Por tercer ano consecutivo la Direction de Education Ambiental realizara el III 
Concurso Nacional de Proyectos Aulicos para Docentes. El mismo alienta a que los/as 
docentes como agentes 
multiplicadores 



comprometidos 
con el cuidado y conservation de 
la biodiversidad, promuevan el 
diseno y aplicacion de proyectos 
enmarcados en diversos ejes 
tematicos. Y de esta manera 
generar conciencia a innumerable 
cantidad de ninos, ninas y jovenes. 

El II Concurso Nacional de 
Proyectos Aulicos para Docentes 
"Bosques en peligro" fue 
declarado de interes educativo 
por el Ministerio de Education de 
la Nation segun resolution N° 379 SE con fecha 9 de junio de 2011 (expediente N ° 
4282/11). Asimismo el I Concurso Nacional de Proyectos Aulicos para Docentes '"Education y 
medio ambiente" fue declarado de interes educativo por el Ministerio de Education de la 
Nation (Exp N ° 6101/10 del 4.8.2010) y obtuvo la Declaration de Beneplacito en la Sesion 
Ordinaria del 10 de junio 2010 de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires (Dec. 208/2010). 




Objetivos 



S Estimular el diseno y la aplicacion de proyectos aulicos enmarcados en la Education 
Ambiental. 
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S Promover la participation activa de los y las docentes en la formation de ninos, ninas y 

jovenes concientes y comprometidos en el cuidado y conservation de la biodiversidad. 
S Incentivar la aplicacion de proyectos aulicos que involucren diversas areas de 

conocimiento en pos de la conservation del patrimonio natural. 
S Sostener y promover practicas educativas ambientales que favorezcan la interaction y 

el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias situadas que redunden en 

acciones comprometidas. 



Destinatarios/as 

El concurso esta dirigido a docentes que se desempenen dentro de la estructura del 
Sistema Educativo Nacional en los niveles de Education Initial, Primaria y Secundaria, como 
asi los y las que lo hacen dentro de las ocho modalidades del mismo: Education Tecnico 
Profesional, Education Artistica, Education Especial, Education Permanente de Jovenes y 
Adultos, Education Rural, Education Intercultural Bilingiie, Education en Contextos de 
Privation de Libertad y Education Domiciliaria y Hospitalaria. 
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Visitas guiadas para todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo 

Presentacion de la propuesta 



Las visitas guiadas 
constituyen una herramienta 
didactico-recreativa significativa 
para que ninos, ninas, 
adolescentes y jovenes en edad 
escolar, a traves de la observation 
y la experimentation, se acerquen 
al mundo animal y vegetal y al 
patrimonio cultural e inicien el 
desarrollo de una conciencia 
comprometida con la 

conservation y la preservation 
del medio ambiente y los bienes 
culturales. 

El diseno de cada visita responde a los requerimientos de los diferentes niveles 
educativos y su ejecucion esta a cargo de guias capacitados por la institution. Se propone 
complementar el trabajo de ensenanza y aprendizaje llevado a cabo en las aulas a traves del 
desarrollo de contenidos de las Ciencias Naturales. 

En su caracter de institution comprometida con la education el Jardin Zoologico de la 
Ciudad de Buenos Aires fomenta la inclusion social de todas las personas en los diferentes 
ambitos. Con la firme conviction de promover y sostener estrategias participation en los 
ambitos educativo y social, el Zoo pretende extender la propuesta de visitas guiadas para 
todos los planes de la Education Especial e instituciones que trabajan con personas con 
discapacidad. 

Cada recorrido trabaja tematicas especificas, que son desarrolladas segiin los 
requerimientos planteados por el/la docente al contratar la visita. 

El Diseno Curricular para la education inicial de la Ciudad de Buenos Aires (2000:31) 9 

senala: 
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Asf, por ejemplo, si la propuesta es conocer el Zoologico, resultarfa 
interesante no solo centrarse en las caracterfsticas de los animales, la forma 
en que esta organizado, la distribution del trabajo para su mantenimiento, 
sino tambien en las caracterfsticas de sus esculturas, los materiales con que 
se realizaron, la composition de sus formas, las caracterfsticas de sus edificios 
y su relation con los animales (...) Articular los contenidos permite analizar el 
ambiente como un complejo, estableciendo relaciones entre los distintos 
significados atribuidos a sus diferentes componentes, de manera de favorecer 
un aprendizaje que resulte mas significativo para el nino. 

Objetivos 

S Fomentar el acercamiento, la participation activa en el cuidado y conservation 

del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural 
S Acercar el Zoo y sus ejes tematicos a todas las personas favoreciendo asf su 

integration a la sociedad 
S Generar respeto por el patrimonio cultural, el medio ambiente y las especies que 

lo habitan 

S Promover la curiosidad y participation en cuestiones conservacionistas y 
ambientales 

Estrategias 

S Incentivar la participation en la problematic^ ambiental cotidiana, reconociendo 

la necesidad de conservar las especies silvestres y sus habitats 
S Estimular la observation y la interpretation del mundo animal y vegetal. 
S Fomentar el reconocimiento de diversos animales por medio de los sentidos 
S Estimular un sentimiento de valoracion y pertenencia por la fauna y flora local. 



Algunos aspectos operativos de las visitas 

S Todas las visitas guiadas descriptas en el programa 2011 tienen una duration de 
DOSHORAS (2 h). 

S Aquellas visitas que pueden combinar sectores (pej: Zoologico y Acuario) o 
agregar anexos (pej: proyectos de conservation) tendran una duration es de 
TRES HORAS (3 h) 
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S Aquellas que combinen tematicas tendran una duracion de DOS Y MEDIA HORAS 
(2.30 h) 

S Consultar disponibilidad de visitas guiadas para instituciones y/o grupos con 

personas con discapacidad. 
S Consultar disponibilidad por visitas guiadas en ingles 



Generalidades de los contenidos de las visitas guiadas 



S Cada uno de los temas sera abordado por el/la educador ambiental acorde al 

nivel educativo de los asistentes 
S Aquellos temas que por cuestiones curriculares o de competencia se ven a partir 

de determinados niveles se sumaran a la tematica base. 



CONTENIDOS VISITAS GUIADAS - Duracion 2 h 
Para todos los niveles educativos 



> Mundo Silvestre (SECTOR ZOOLOGICOl 
Los contenidos generales comprenden: 
S Gasification de vertebrados 

S Especies silvetres, domesticas, autoctonas, exoticas, introducidas e invasoras. 
S Caracteristicas principales de las clases aves, reptiles y mamiferos. 
S Caracteristicas de los animales (cobertura, formas y tipos de reproduction, otros) 
S Anatomia comparada: locomotion (patas, aletas, alas, etc.), alimentation (picos, 

dientes, labios, otros), reproduction. 
S Formas y dimensiones, texturas, tamanos y colores de los animales. 
S Comportamiento. Jerarquias, territorialidad. 
S Organizacion social: los animales y sus crias. Familias 
S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation. 
S Problematicas ambientales. Causas y consecuencias. 

A partir de 4 Q grado se suma a los contenidos anteriores: 
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S Redes troficas y flujo de la energia 

S Conservation y preservation de las especies y sus habitats 

A partir de ler. ano/ 8 Q grado de suma a los contenidos anteriores: 

S Relaciones filogeneticas de vertebrados 

S Anatomia comparada con invertebrados 

S Nociones de biogeografia 

S Ecologfa como ciencia. Ecologismo. Introduction al concepto de ecosistemas 

S Especies introducidas e invasoras. Plagas biologicas. 

S Relaciones intraespecificas e interespecificas 

> Mundo Acuatico (SECTOR ACUARIO y ecosistemas acuaticos). Incluye charla didactica de 
lobos marinos en el Acuario. 

Los contenidos generales comprenden: 

S Caracterizacion y diferenciacion de distintos ecosistemas acuaticos 
S Caracteristicas generales de invertebrados y vertebrados que viven en estos 
habitats 

S Adaptaciones al medio acuatico. Comparacion con animales terrestres. 
S Desplazamiento, locomotion, alimentation, reproduction. 
S Especies salvajes, domesticas, autoctonas, exoticas, introducidas e invasoras 
S Usos y abusos del agua: un recurso no renovable 

S Problemas ambientales asociados al medio: extincion de especies, contamination, 

consecuencias del cambio climatico 
S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation 
S Las vacaciones en el Mar: como cuidar del ambiente y las especies que viven alii 

A partir de 4to grado se suma a los temas anteriores: 

S Diversidad de especies acuaticas y asociadas a cuerpos de agua. 

S Comportamiento y organization social. Cardumen 

S Los humedales en Argentina. Fauna y flora presente. 

S Conservacion y preservation de los ecosistemas acuaticos. 

S Pesqueria: uso sustentable de los recursos de los ecosistemas acuaticos. 
Sobreexplotacion 

A partir de ler. ano/ 8vo. grado se suma a los temas anteriores: 

S Conservacion y rehabilitation de fauna marina y fauna asociada a cuerpos de agua. 
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Para nivel inicial 



> Por la granjayel Zoo (SECTOR GRANJAY ZOOLOGICO) 

Los contenidos generales de la visita comprenden: 

S Especies silvetres, domesticas, autoctonas, exoticas e introducidas invasoras 

S Mascotas, tenencia responsable 

S Productos y subproductos de la granja 

S Denomination de los integrantes de cada familia de animales 

S La vida en el campo y la vida en la ciudad. 

S Caracteristicas principales de las clases aves y mamiferos. 

S Formas y dimensiones, texturas, tamanos y colores de los animales. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation 

> Los sentidos y los animales (SECTOR ZOOLOGICO) 

Los contenidos generales de esta visita son: 

S Los sentidos. Como se comunican los animales (comunicacion visual, auditiva, 

sonora, olfativa, tactil) 
S Cobertura de los animales: pelos, placas, escamas y plumas. Tipos de texturas. 
S El camuflaje (relaciones entre colores, formas y movimientos y el medio) 
S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation 



Para nivel inicial y primario 

> El arte y los chicos - Juntos en el Zoo (SECTOR ZOOLOGICO - se asocia a Museo de Arte 
Infantil y Juvenil). 

Se plantea un recorrido de una hora por sectores del parque asociados al tema. La segunda 
hora transcurre en el Museo de Arte Infantil y Juvenil, en un taller con aplicacion de tecnicas 
plasticas acordes con el grupo, podran expresar a traves del arte, la tematica elegida para la 
visita. Los contenidos son: 
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S Animales de la Selva 

S Fauna autoctona 

S Reptilario 

S Los "gigantes de la sabana africana" 

S Viviendo en el agua 

Para nivel primario y polimodal 

> Mundo Reptil (SECTOR ZOOLOGICO) 
Los contenidos que se trabajan en esta visita son: 
S Caracteristicas generales de los reptiles. 

S Gasification de reptiles: Orden escamosos (serpientes, culebras y lagartos), Orden 
testudine (tortugas) y Orden crocodrilia (cocodrilos, caimanes, gaviales) 

S Aspectos biologicos: tipos y formas de reproduction (oviparos, viviparos y 
ovoviviparos), alimentation. 

S Regulacion de la temperatura corporal. 

S Los dinosaurios del pasado y los actuales (aves y reptiles) 

S Mascotismo. Trafico de reptiles. Tenencia responsable. 

S Ofidismo, caracteristicas de los reptiles venenosos 

S Reptiles autoctonos 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservacion 

A partir de 4to. grado se suma a los contenidos anteriores: 

S Conservacion y preservation de las especies y sus habitats. 
S Redes troficas y flujo de energia 

S Regulacion de la temperatura corporal: poiquilotermia y ectotermia. Endotermia y 

homeotermia. 
S Adaptaciones al medio. Ventajas y desventajas. 

A partir de ler ano/8vo grado se suma a los contenidos anteriores: 

S Impactos ambientales. Causas y consecuencias de la extincion de especies. 
S Programas de Conservacion y desarrollo sustentable de reptiles. 



> Animales en pelig ro (SECTOR ZOOLOGICO) 
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Los contenidos generales de la visita son: 

S ^Que es la extincion? Causas y consecuencias. Mascotismo y trafico de especies. 

Problematicas ambientales 
S Animales extintos y en peligro de extincion. Causas y consecuencias 
S Organismos oficiales que controlan y protegen la fauna. 
S Diferencias entre conservar y preservar. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservacion 



A partir de ler grado se suma a los temas anteriores: 
S Apendices CITES 

S ^Que es UICN? ^Para que tener un libro rojo? 

A partir de 4to grado se suma a los temas anteriores: 

S Introduction a la paleontologia. Fosilizacion. Huellas 

A partir de ler ano/8vo grado se suma a los temas anteriores: 

S La extincion como fenomeno natural. Variabilidad genetica. 
S Diferencias entre conservar y preservar. 
S Conservacion in-situ y conservacion ex-situ 

> En la lung la (SECTOR ZOOLOGICO -animales que habitan las selvas- y Selva Subtropical) 

Los contenidos generales de esta visita son: 

S Clasificacion de vertebrados e invertebrados 
S Selvas de Argentina: flora y fauna 

S Caracteristicas generales de las selvas: estratos, ubicacion geografica, clima, etc. 
S Adaptacion de la fauna a los diferentes estratos de la selva. Camuflaje (relaciones 
entre colores y el medio). Ventajas y desventajas 
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S Cadenas y redes troficas. Importancia de los niveles troficos en la conformation de 
las mismas 

S Relaciones intraespecificas e interespecificas. 

S Las actividades humanas e impacto ambiental: urbanization, deforestation, 
desertification, entre otros. Contamination, cambio climatico: inundaciones, etc. 

S Importancia de las especies vegetales para la vida en la Tierra. Fotosmtesis. 

S Desarrollo sustentable y proyectos de conservation asociados a la flora y fauna. 
Preservation del habitat. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation 

> Fauna autoctona (SECTOR ZOOLOGICO! 

Los contenidos generales comprenden: 

S Fauna autoctona de Argentina y Sudamerica 

S Especies silvestres, domesticas, autoctonas, exoticas e introducidas 

S Identification de especies autoctonas en el Parque 

S Relaciones entre las especies y el habitat. Asociacion con la flora. 

S Trafico de fauna, caza ilegal. 

S Especies amenazadas, especies vulnerables. Causas y consecuencias. 
S Problematicas ambientales. 

S Proyectos de conservacion asociados a la flora y fauna. Preservation del habitat. 
S Poblaciones de nuestro pais: mitos y leyendas. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservacion 
> ^-Donde viven los animates?: Eco-regiones del mundo (SECTOR ZOOLOGICO) 
Los contenidos generales de esta visita son: 

S Definition de eco-region, ecosistema y bioma. 

S Clasificacion de las eco-regiones de Argentina. Caracteristicas principales de cada 
una. 

S Caracteristicas biologicas de la fauna y flora de las diferentes eco-regiones. 
S Adaptaciones de la flora y la fauna 

S Problematicas e impactos ambientales. Causas y consecuencias. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservacion 

> Habitos y costumbres de los animates: Comportamiento (SECTOR ZOOLOGICO) - a 
partir de 4to. grado 
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Los contenidos generales de esta visita son: 



S Comportamiento en diferentes especies. Aspectos contemplados en 

los zoologicos. Enriquecimiento ambiental 

S Comportamientos humanos y de otros animales 

S Ventajas y desventajas de la vida en grupo. Animales solitarios y 

animales gregarios. Cuidado parental 

S Reproduccion. Animales poligamos o monogamos. 

S Alimentation (especialistas y generalistas) 

S Dispersion en el espacio y el tiempo, migraciones 

S Comportamientos geneticos y aprendidos (canalizados y no 

canalizados) 

S Selection sexual (cortejo y reproduccion). 

S Funciones de los zoologicos y otras entidades vinculadas a la 
conservation. 



A partir de ler ano/8vo grado se suma a los contenidos anteriores: 
S Relaciones intraespecificas e interespecificas. 

S Comportamientos geneticos y aprendidos (canalizados y no canalizados) 

> Historia y patrimonio cultural en el Zoo (SECTOR ZOOLOGICO - puede combinarse con 
el anexo Taller de Restauracion). 

Los contenidos generales de la visita son: 
S Historia de los zoologicos 

S Historia del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires: contexto historico, 
politico y social, sus primeros directores 

S El Jardin Zoologico de Buenos Aires - Monumento Historico: edificios, 
monumentos, obras de arte que componen el patrimonio. Importancia historico - 
cultural 

S El Zoologico a traves del tiempo: cambios conceptuales - edificaciones - inclusion 
en WAZA - ALPZA -AZARA. 



Para nivel Secundario/polimodal 
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> Primates (SECTOR ZOOLOGICO) 
Los contenidos generales de esta visita son: 
S Gasification de primates 

S Aspectos biologicos: reproduction, alimentation, comportamiento. 

S Origen y evolucion del orden. Relaciones filogeneticas. Diferencias con prosimios. 

S Tipos de aprendizaje. Comportamiento social. 

S Problematicas e impactos ambientales. Causas y consecuencias. 

S Primates en peligro de extincion. Caza ilegal, mascotismo, destruction del habitat. 

S Funciones de los Zoologicos y otras entidades vinculadas a la conservation 

> Evolucion y adaptaciones: la lucha por la supervivencia (SECTOR ZOOLOGICo - 
consultar por Selva Subtropical). Los contenidos generales de esta visita son: 

S ^Que es la evolucion? Evolucion biologica y progreso 

S Gasification taxonomica y relaciones filogeneticas. El arbol genealogico 

S Definition de especies. Especiacion. Convergencia y divergencia evolutiva 

S Homologias y homoplasias (analogias) 

S Introduction a la genetica (herencia) 

S Selection natural, artificial y sexual 

S Causas naturales de extincion. Diversidad genetica 

S ^Que es adaptation? ^Que es ventaja adaptativa? Diferentes adaptaciones 
(morfologicas, reproductivas, de alimentation; estrategias adaptativas: camuflaje, 
mimetismo y aposematismo) Ventajas que les permiten sobrevivir en distintos 
habitats 



Proyecto 
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El Zoologico y la education superior 

A lo largo de los anos se produjo un proceso de transformation en la 
conception de los zoologicos. De ser espacios destinados a la exhibition de animates "raros" se 
han convertido en la actualidad en centros de conservation de especies silvestres. Acorde con 
la World Association Zoo Acuarium (WAZA) los zoologicos modernos sustentan sus 
actividades en cuatro pilares fundamentales: Conservation, Investigation, Education y 
Recreation. 

El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", 
inaugurado en su predio actual el 30 de octubre de 1888, fue pionero en el desarrollo de estos 
cuatro pilares. Sus primeros Directores, Eduardo L. Holmberg (1888-1903) y Clemente Onelli 

(1904-1924), cientificos e 
intelectuales reconocidos 
internacionalmente, gestaron un 
Zoologico donde se codeaban las 
ciencias y las artes, la cultura y el 
ocio recreativo, la arquitectura y 
la naturaleza. A traves de su 
reconocida publication "La revista 
del jardin Zoologico", se 
difundieron trabajos de notables 
investigadores, como asimismo 
las valiosas piezas bibliograficas 
que constituyeron la Biblioteca 
Sarmiento, fue un centro de 
consulta de estudiosos no solo de 
las Ciencias Naturales. El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo desde sus 
inicios involucrado en el desarrollo social y cultural de su entorno, fue pionero en exhibir 
especies unicas, en investigation y education y se convirtio en importante referente en 
manejo de fauna en ambientes controlados, al tiempo que logro la confluencia de especies 
botanicas exoticas y autoctonas y un importantisimo conjunto artistico arquitectonico y 
paisajfstico, unico en la ciudad. 

Teniendo en cuenta los antecedentes y el compromiso asumido como 
institution educativa, es prioridad sumar y hacer participe al "mundo de la education 
superior universitaria y no universitaria, del mundo Zoologico" vinculandose uno con el otro 
a traves de diferentes proyectos y acciones enmarcadas en el cuidado y conservation de las 
especies, del medio ambiente y el patrimonio cultural, involucrando en su desarrollo y 
concretion a profesionales, tecnicos, voluntarios y estudiantes de diversas carreras y 
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disciplinas por lo que el trabajo con la firme conviction de que el trabajo conjunto redundara 
en beneficio de la comunidad toda. 

Consideramos que a partir de la articulation entre el Zoologico y universidades 
e institutos de formation terciaria se generaran espacios que promuevan la investigation 
vinculada con education no formal, la preservation y conservation del medio ambiente, las 
especies animales y botanicas y el patrimonio cultural. Para la consecution de la propuesta, se 
llevan adelante convenios con diferentes catedras tanto universitarias como de institutos de 
formation terciaria que encuentran en el Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires un espacio 
rico y amplio para el desarrollo de distintas actividades y propuestas de ensenanza y 
aprendizaje en terreno. 

El Zoologico va a las Universidades, pone a disposition de las instituciones la 
realization de charlas y conferencias sobre los diferentes proyectos de conservation que se 
desarrollan en el Zoo. Las mismas estan a cargo de profesionales y tecnicos que en ellos 
participan. 

Es asi que a mas de 100 anos de su creation, el Zoologico enarbola las 
banderas de la education y la investigation, en coincidencia con el Dr. Eduardo Holmberg 
quien dijo: "Esta debe ser una institution cientifica donde se encuentre un vasto campo, rico en 
cuadros de ensenanza y donde la naturaleza hable con la voz elocuente de los hechos 23 . 
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Planificacion y ejecucion de propuestas para el ambito no formal 
Externa 

Curso de capacitacion para futuros/as 
Educadores Ambientales del Jardin Zoologico 
de la Ciudad de Buenos Aires 



Presentacion de la propuesta 

Las diferentes actividades educativas que propone el Zoo tienen como objetivo que 
ninos/as y jovenes se acerquen a la diversidad biologica, cultural y educativa, asuman una 




actitud activa y comprometida en defensa del medio ambiente y se conviertan en agentes 
multiplicadores de estos temas. El logro de estos propositos requiere propuestas acordes con 
los intereses y necesidades de los/as ninos/as y jovenes y de profesionales y tecnicos con 
solida formacion en cuestiones disciplinares y pedagogicas. 

La Estrategia Mundial de los Zoos y Acuarios para la Conservation- Construyendo un 
Futuro para la Fauna Salvaje, senala en su capitulo sobre Educacion y Formacion (WZACS 
2005:39): 
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Los zoos y acuarios llevan a cabo education no formal con los visitantes y 
education formal mediante su relation con colegios, universidades y centros de 
formation de profesores. Participando en los desarrollos curriculares, los 
educadores pueden mantener sus programas actualizados, asegurandose que la 
conservation es incorporada a los distintos cursos. (...) Todos los zoos debenan 
estructurar un plan de formation para sus empleados y voluntarios (...) 
contribuyendo asf al desarrollo profesional de sus empleados. 

Con estas premisas, desde la Direction de Education Ambiental se generan espacios de 
capacitacion para estudiantes terciarios y universitarios de diferentes carreras interesados/as 
en la conservation del patrimonio natural y cultural permitiendosenos, a partir del curso, 
consensuar criterios y abordar information relevante de manera homogenea dentro de un 
grupo heterogeneo en si mismo dado que los/as asistentes al curso son estudiantes de 
biologfa, veterinaria, gestion ambiental y turismo en su mayoria. 

Este curso es un espacio pensado y disenado para la formation de los/as futuros/as 
educadores ambientales del Zoologico. Se desarrollaran contenidos que no solo quedan 
circunscriptos al campo de las Ciencias Naturales sino a la vez lineamientos practicos y 
teoricos que hacen a los procesos de ensenanza y aprendizaje en contextos educativos fuera 
de la escuela. Ademas de la apropiacion de los conceptos desarrollados, se requiere que los/as 
postulantes manifiesten interes, dedication, compromiso, responsabilidad y motivation para 
el trabajo con ninos/as y jovenes y en la defensa del medio ambiente y el patrimonio cultural. 
Asimismo se hace necesario que los/as futuros/as guias adquieran los conocimientos que les 
permitan desarrollar un creciente compromiso con la funcion biologica conservacionista y 
educativa que los zoologicos modernos tienen actualmente entre sus pilares fundamentales. 

Objetivos 

Se espera que los/las asistentes logren: 

S Entender el cambio de conception historica que experimentaron los zoologicos a lo 
largo del tiempo. 

S Conocer el patrimonio cultural e historico del Jardin Zoologico, estimular y promover 

su valoracion y respeto. 
S Interiorizarse y apropiarse de conceptos pedagogicos que les permitan conocer y 

llevar a cabo una buena coordination y manejo del grupo y la visita guiada. 
S Desenvolverse y transmitir information pertinente a los distintos niveles escolares y 

grupos etarios que concurren a las visitas guiadas. 
S Conocer los proyectos de conservation que se desarrollan en el Jardin Zoologico y la 

importancia de los mismos. 
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Estrategias 

S Desarrollar sentido de pertenencia al Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 

como patrimonio historico cultural. 
S Apropiarse de conceptos de las Ciencias Naturales necesarios para el desarrollo de las 

distintas tematicas de las visitas guiadas. 
S Respetar y valorar las necesidades e intereses de los/as ninos/as y jovenes. 
S Valorar los saberes previos de los/las ninos/as y jovenes como motor para la 

adquisicion de nuevos conocimientos 

Contenidos 

Los contenidos se desarrollaran a partir de los siguientes Ejes Tematicos: 

LOS ZOOLOGICOS 



HISTORIA DE LOS ZOOLOGICOS 

Historia de los zoologicos. Los zoologicos victorianos. Los Zoologicos modernos. 
Asociacion de Zoologicos y Acuarios de la Republica Argentina (AZARA). Asociacion 
Latinoamericana de parques Zoologicos y Acuarios (ALPZA). World Association of Zoos and 
Aquariums (WAZA). Estrategia Mundial de Los Zoologicos y Acuarios para la Conservation. 



EL JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 



EL JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Historia del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao 
Holmberg". Sus primeros directores. El Zoo de Buenos Aires en la actualidad. Organizacion y 
funciones de las diferentes areas. Direccion de Educacion Ambiental. 



EL JARDIN ZOOLOGICO - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 
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Edificios historicos, obras de arte, monumentos, esculturas e hitos. Monumento 
historico nacional. Concepto de patrimonio cultural y arquitectonico. Concepto de 
restauracion y puesta en valor. 



CIENCIAS BIOLOGICAS 



EL DESARROLLO DE LA VIDA Y SU EVOLUCION 

Biologia: la historia interminable: 

Division del tiempo - unidades geocronologicas: 

Caracteristicas de las eras y periodos geologicos. Relacion de las unidades 
geocronologicas con el origen de los primeros organismos. 

Evolucion, genetica y clasificacion de los seres vivos: 

El origen de la vida: teorias, hipotesis y modelos explicativos: 

Cronologia del pensamiento cientifico y evolutivo. El origen de la vida: explicaciones 
del creacionismo y preformacionismo. Caracteristicas y particularidades del pensamiento de 
Buffon, Cuvier, Lamarck, Darwin y Wallace. Diferencias y similitudes en las ideas y teorias de 
Lamarck y Darwin- Wallace. 

Teorias, hipotesis y especulaciones que explican los procesos evolutivos: 

El origen de las especies: teoria de la evolucion por selection natural. Puntos a favor y 
en contra de la teoria. Relacion entre genetica y evolucion, implicancias de las Leyes de 
Mendel y del Mutacionismo. Aproximaciones a la Teoria Sintetica de la Evolucion. La 
importancia de la dinamica de la ciencia: nuevas teorias. 

La evolucion como un proceso no direccional. Transmision de la information. 
Concepto de coevolucion: mutualismo, cripsis, mimetismo batesiano y mulleriano. 
Aposematismo. Concepto y definicion de especie. Concepto de especiacion. Modelos de 
especiacion. Definicion de los Mecanismos de Aislamiento Reproductive (MARs). 



Diversidad y clasificacion biologica: 

Clasificacion y jerarquizacion de los organismos vivos. Taxonomia. Concepto de 
convergencia y divergencia evolutiva. Diferencias entre homologia y analogia. 
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BIODIVERSIDAD 

Biomas mundiales y de Argentina: 

Tipos y caracteristicas de biomas terrestres Argentinos y mundiales. Definition de: 
eco-region, bioma, zonas biogeograficas y biogeograffa. Parametros que se utilizan para 
definir cada bioma. Biomas y eco-regiones de Argentina, caracteristicas de cada una de ellas y 
ubicacion geografica. 

Acuario y ecosistemas acuaticos: 

Diferencias entre acuario y pecera. Tipos de acuarios. Acuario del Jardin Zoologico de 
la Ciudad de Buenos Aires: sectores del acuario, diversidad biologica presente. 

Concepto de biosfera y reserva de biosfera. Diferencias entre bioma y ecosistemas. 
Tipos, divisiones y caracteristicas de todos los ecosistemas acuaticos representados en el 
parque (ecosistemas marinos, continentales, costero marino, arrecife de coral). Causas y 
consecuencias de la modification o perturbation antropicas de los diferentes tipos de 
ecosistemas acuaticos. Definition de plancton, necton y bentos. Factores limitantes de los 
arrecifes de corales y diversidad de especies asociadas. 

Diversidad botanica: 

Caracteristicas biologicas de las plantas. Servicios ambientales: importancia de las 
plantas para la vida en el planeta. Papel de las mismas en las redes troficas: productores 
primarios, fotosintesis. 

Tipos reproduction: sexual y asexual. Polinizacion y agentes polinizadores. Formas de 
dispersion. Relation entre diversidad y adaptation. 

Diversidad botanica presente en el parque. Identification de plantas autoctonas, 
exoticas e introducidas. 

Diversidad animal: 

Invertebrados: 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo y subgrupo: 
generalidades diferenciales. Diversidad del grupo y subgrupo presente en el parque. 
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Vertebrados: anfibios, peces, reptiles, aves y mamiferos: 

Anfibios: 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo y subgrupos: 
generalidades diferenciales. Alimentation. Sistemas de apareamiento, reproduction: 
fecundation interna y externa. Ciclo de vida y metamorfosis. Comportamiento. Origen de la 
toxicidad en anuros. Especies toxicas y letales. 

Peces: 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo: Agnatos, Condrictios y 
Osteictios. Alimentation. Reproduction. Comportamiento social. Diversidad de especies. 

Reptiles: 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo y ordenes: 
generalidades diferenciales. Diversidad del grupo y de los ordenes (Testudomorpha, 
Crocodilios y Squamatta) presentes en parque. Diferencias entre serpientes venenosas 
(ofidios) y constrictoras. Ofidismo: obtencion y proceso del suero antiofidico. Medidas de 
prevention. Action del veneno. 

Aves: 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo: generalidades 
diferenciales. Alimentation: diversidad de picos. Reproduction: apareamiento, anidacion, 
incubation y crianza. Adaptaciones al medio aereo y terrestre: tipos de plumas, mecanismo 
basico de vuelo, diversidad de patas, importancia de los sentidos. Comportamiento social del 
grupo. Diversidad del grupo presente en el parque. 

Mamiferos 

Caracteristicas biologicas y clasificacion taxonomica del grupo y ordenes: 
generalidades diferenciales. Alimentation. Reproduction. Comportamiento. 

Particularidades de cada familia: reproduction, alimentation y adaptaciones al medio 
donde habitan. Diversidad del grupo y de los ordenes presentes en el parque. 

ETOLOGIA 

Estudio del comportamiento animal; 

La Etologia como ciencia. Definition de estimulo y respuesta. Respuestas observables 
y no observables. Diferencias entre instinto y aprendizaje. Tipos de aprendizaje. 
Enriquecimiento ambiental en el Zoo. Paralelismo entre el comportamiento observado en 
humanos y otras especies. 
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Comportamiento, comunicacion y organization social: 

Tipos de comunicacion: visual, auditiva, quimica, electrica y tactil. Comportamiento 
social: jerarquia, dominancia, territorialidad y comportamiento reproductor. Diferentes tipos 
de organization social: haren, cardumen, manada, otros. Concepto de selection por 
parentesco, exito reproductive y altruismo. 



PRODUCCIONES AGROPECUARIAS 
Sistemas productivos en Argentina: 

Sistema ganadero, agricola y mixto. Tipo de explotaciones: intensivas, extensivas, semi 
intensivas. Animales de produccion: diferentes tipos de producciones, sus productos y 
derivados. Concepto de produccion traditional, no tradicional y regional. Biotecnologia. 



CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 
Ecologia y conservacion de la biodiversidad: 

Historia de la ecologia. Niveles de estudio. Diferencia entre ecologia y ecologismo. 
Distribution y abundancia de la biodiversidad. Definition de recursos y condiciones 
ambientales. Nicho ecologico. Tamano poblacional. Ecuacion demografica fundamental. 
Concepto de migration y dispersion de individuos. Interacciones inter e intraespecificas. 
Tipos de interaction: competencia y depredation. Definition de especies exoticas, autoctonas 
e introducidas. 

Ecologia de la conservacion. Diferencias entre conservacion y protection. 
Conservacion de la biodiversidad: por que y para que conservar. Convention sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).Union 
Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN). Animales en peligro de extincion, 
causas y consecuencias. 

Proyectos de conservacion: 

Proyectos de conservacion en el Zoo: objetivos y problematica asociada. 
Proyectos de conservacion en la Republica Argentina. 



EDUCACION 
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LA EDUCACION COMO PRODUCTO HISTORICO Y SOCIAL 

La educacion sistematica y la institutionalization de la ensenanza: 

La configuration de la infancia como sujeto social y pedagogico. La institution escolar 
como dispositivo cerrado de socialization y disciplinamiento en el marco de la modernidad. 

Educacion formal, no formal e informal. 

Caracterizacion de los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo. 

Las Ciencias Naturales. Objeto de estudio y sus objetivos de ensenanza en la escuela 
argentina de hoy. El curriculum de las Ciencias Naturales: caracterizacion de los bloques o 
ciencias que integran el area, objetivos, contenidos, y orientaciones metodologicas. 

Contribution de diferentes marcos conceptues sobre el desarrollo, el 
aprendizaje, la cognition, la motivation, las actitudes y las relaciones con la cultura: 

Caracteristicas generales de los procesos de desarrollo de los ninos, ninas y jovenes. 
Las ideas previas. La apropiacion activa del conocimiento en situaciones intra y extra 
escolares: la problematica del cambio conceptual. El constructivismo como marco de 
referencia general para la construction y la action. La ensenanza como ayuda ajustada. La 
Zona de Desarrollo Proximo. 

Miradas sobre el otro: 

Lo normal como problema significativo. Reflexiones acerca del otro. La persona con 
discapacidad. Recorrido historico por las diferentes concepciones de Educacion Especial. 

EDUCACION AMBIENTAL 
La educacion ambiental: 

Historia y antecedentes. Diferentes definiciones. Objetivos. Problematicas ambientales 
globales y locales. 

La educacion ambiental como practica educativa: 

Educacion ambiental formal y no formal. Educacion ambiental y problematicas 
ambientales contextualizadas. 



INTERPRETACION AMBIENTAL 
Interpretar, comunicar y educar: 
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La interpretation ambiental como forma de comunicacion: principal herramienta de la 
education ambiental. La interpretation ambiental como actividad educativa. Interpretar: 
descubrir, aprovechar y refinar lo que esta presente. Metas generales de la interpretation. 

Principios rectores: 

Principios de Tilden. La interpretation tematica de Sam Ham. 
La visita guiada. El/la guia-interprete 

Etapas de la visita guiada. 



RECREACION 



Ocio, tiempo libre y recreacion 

Antecedentes historicos. Conceptos, significados y diferencias. Diferencias entre 
tiempo liberado y tiempo liberador. 

La recreacion como actitud respecto de la relacion ensenanza y aprendizaje 

El individuo protagonista de su tiempo libre: 

Mirada critica, creativa y transformadora de la realidad. Principios de intencionalidad, 
temporalidad y organization. El grupo como un eje de la recreacion. Sectorizacion de 
actividades. 

La actividad recreativa: 

Actividades ludicas, ecologicas, culturales y otras. La recreacion como sistema. 
Modelo de planificacion recreativa. 

Dinamica de grupo 

Objetivos. Tecnicas y metodos. 
El juego 

Concepto, caracteristicas y clasificacion. Juegos cooperatives. 
Aspectos administrativos del Curso 
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El curso tendra una carga horaria minima de 80 h reloj teorico - practica. 

Modalidad de cursada y evaluation 

Los requisitos formales y excluyentes de aprobacion del curso son los siguientes: 

• Asistencia al 75% de las clases. 

• Dos observaciones obligatorias a visitas guiadas a lo largo de la cursada. 

• Entrega de tres trabajos practicos individuales obligatorios 

• Aprobar el 75% de los trabajos practicos individuales obligatorios. 

• Examen integrador, presencial, individual y escrito. 

• Examen final oral - practica integradora por el parque. Se evaluara la apropiacion 
de los conceptos desarrollados durante el curso, el manejo de la information brindada, 
la coordination de grupos y la adecuacion de los contenidos a los requerimientos 
etarios. 



Acreditacion 

Se entregara certificado de aprobacion del curso exclusivamente a los/las asistentes 
que hayan cumplido con los requisitos formales y excluyentes de aprobacion del curso. En el 
mismo constara el promedio final. 
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Escuela de Instructores Ambientales 2012 



Presentacion del proyecto 

A nadie escapa que el medio natural atraviesa serios problemas que requieren 
soluciones profundas y a largo plazo. Numerosas instituciones conservacionistas llevan 

adelante acciones en el ambito de 
la investigation, la conservation y 
la education en busqueda de 
soluciones a los problemas que 
afectan al medio ambiente y al 
hombre. 

Los zoologicos y acuarios 
del mundo son un espacio propicio 
para brindar information y 
colaborar en la formation de 
ninos/as, jovenes y adultos, 
favoreciendo procesos 
intelectuales, afectivos y sociales. 
El Zoologico de la Ciudad de 
Buenos Aires, fiel a las premisas de la "Estrategia Mundial de los Zoos y Acuarios para la 
Conservation", ha generado para los jovenes un espacio de formation, cuyo proposito es 
desarrollar una conciencia conservacionista y alentar acciones concretas de intervention para 
la salvaguarda de las especies animales y vegetales que habitan el planeta. 

Durante 2011 se desarrollo la decima promotion de esta actividad. El proyecto, 
dirigido a adolescentes de 15 a 17 anos que esten cursando el Nivel Medio, nacio con la 
intention de cubrir una necesidad presente en los/as adolescentes que, interesados/as en la 
tematica ambiental, no encontraban en el sistema educativo formal una alternativa que 
respondiera a sus necesidades e intereses. Por ello el programa contempla el dictado de 
contenidos biologico-ambientales y pedagogico-recreativos, que proveeran a los/as jovenes 
las herramientas necesarias para transformarse en portavoces de la situation ambiental, 
como asi tambien en impulsores de propuestas de intervention. 
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Objetivos 

S Formar instructores ambientales, capaces de transmitir los valores 

relacionados con el cuidado del medio ambiente. 
S Reflexionar sobre la logica de los sistemas de organization social, las 

construcciones sociales, economicas y politicas de los seres humanos que 

afectan a los ecosistemas terrestres. 
S Promover una praxis critica que promueva la transformation social; 

comprendiendo el papel fundamental de la education en todo proceso de 

transformation. 

S Concientizar acerca de la necesidad de un compromiso con la conservation y el 
respeto por la Naturaleza. 

Estrategias 

S Motivar la participation activa de los sujetos en la salvaguarda del medio 

ambiente y de las especies que lo habitan. 
S Adquirir una vision holistica, integrada, de los factores que inciden en la 

problematica ambiental. 
S Favorecer la elaboration de propuestas de intervention sobre problematicas 

que afecten el medio ambiente. 
S Generar espacios de identification de problemas reales locales y/o regionales, 

con miras a generar acciones para lograr una mejor calidad de vida. 
S Reflexionar sobre los valores que propone la education para el desarrollo 

sustentable. 

S Promover el trabajo en grupos colaborativos. 

S Generar espacios para el debate y el intercambio de ideas y opiniones diversas. 



Contenidos 

Los contenidos son desarrollados en dos cuatrimestres. Las clases se dictan los 
sabados de 10 a 17:15 h. Cada sabado se dictan tres materias de dos horas cada una. 
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ler. CUATRIMESTRE: 


2do. CUATRIMESTRE: 


ler. 


Education Ambiental 


Ecologfa 


Bloque 


Introduction a las Ciencias 
Naturales 


Conservation 




Recreation 


Introduction a la Zoologfa 


2do. 


Orientation agro-veterinaria 


Pedagogfa y Didactica 


Bloque 


Nociones sobre Primeros 

Auxilios 


Fauna y flora autoctonas 




Introduction a la Botanica 


Vision Antropologica de la 
Naturaleza 



Materia: Education Ambiental 


Duration 


Objetivos 


8 clases 
2h cada una 


Que el/la estudiante: 

♦ Adquiera nociones ambientales 

♦ Pueda reconocer dentro de su entorno los problemas 
ambientales (contamination de aire, agua y tierra) 

♦ Adquiera una actitud crftica en relation con los problemas 
ambientales 

♦ Interprete la importancia de la transmision de valores 
relacionados con el cuidado del medio ambiente 

♦ Obtenga herramientas para transmitir el compromiso con la 
conservation de nuestro planeta Tierra 

♦ Sea verdadero agente de cambio, capaz de proponer 
acciones para mejorar su entorno 

♦ Maneje las bases, caractensticas y metodologfas de la 
education no formal para ser mejor transmisor y 
multiplicador de estos conocimientos 

♦ Conozca las caractensticas de un zoologico como 
herramienta para la education ambiental 
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Materia: Introduccion a las Ciencias Naturales 


Duration 


Objetivos 


9 clases 
2h cada una 


Que el/a estudiante: 

♦ Logre una comprension general de la clasificacion de los 
seres vivos 

♦ Maneje los conceptos de biodiversidad y adaptaciones 

♦ Adquiera conceptos de evolution 

♦ Comprenda la distribution espacial de los organismos 
(biomas y zonas biogeograficas) 

♦ Se introduzca en conceptos de anatomfa 

♦ Se introduzca en conceptos de comportamiento animal 

♦ Adquiera conocimientos basicos de Conservation (existe la 
materia especffica) 

♦ Adquiera conocimientos basicos de Zoologfa (existe la 
materia especffica) 

♦ Adquiera conocimientos basicos de Botanica (existe la 
materia especffica) 




Materia: Recreacion 


Duration 


Objetivos 


8 clases 
2h cada una 


Que el/la estudiante: 

♦ Establezca lazos de interrelation con los companeros 

♦ Se divierta 

♦ Valore el tiempo libre 

♦ Encuentre en el tiempo libre la posibilidad de crear un 
espacio educativo 

♦ Pueda armar juegos y actividades acordes a la edad. 

♦ Sepa que juegos utilizar para los diversos momentos y 
lugares 

♦ Conozca las caracterfsticas evolutivas de cada edad. 

♦ Reconozca la importancia de la education ffsica desde las 
primeras etapas del desarrollo 

♦ Se apropie de tecnicas de manejo grupal 
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Materia: Orientacion agro-veterinaria 


Duration 


Objetivos 


2h cada una 


Que el/la estudiante: 

♦ Diferencie animales silvestres de domesticos 

♦ Se introduzca en la historia de la domestication 

♦ Se aproxime a la production animal y agropecuaria 

♦ Se introduzca en el concepto de uso sustentable, y otras 
alternativas de production 

♦ Conozca los cuidados basicos que necesitan las mascotas 

♦ Se familiarice con las zoonosis y su prevention 

♦ Se introduzca en el concepto de semiologfa 

♦ Adquiera conocimientos basicos sobre medicina de la 
conservation y bienestar animal. 



Materia: Nociones sobre Primeros Auxilios 


Duration 


Objetivos 


6 clases 
2h cada una 


Que el/la estudiante: 

♦ Sepa como actuar ante una emergencia 

♦ Conozca las diferencias y los requerimientos especfficos de 
cada problematica (traumatismos, heridas, hemorragias y 
hemostasia, quemaduras, paro respiratorio y 
cardiorrespiratorio, etc.) 

♦ Conozca las premisas de actuation en accidentes en el 
campo (picaduras y/o mordeduras de animales 
ponzonosos) 

♦ Conozca los elementos esenciales de un botiqufn para 
primeros auxilios 
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Materia: Introduccion a la Botanica 


Duracion 


Objetivos 


7 clases 

2h cada una. 


Que el/la estudiante: 

♦ Reconozca la importancia de las plantas para la vida en la 
Tierra 

♦ Comprenda la interrelation vegetales-animales. 

♦ Se familiarice con el sistema de clasificacion de las plantas 

♦ Pueda reconocer formas de vida basicas del Reino Plantae. 

♦ Conozca las tecnicas para identificar especies vegetales 

♦ Se introduzca en el manejo de claves dicotomicas 

♦ Sepa que es un herbario y para que se utiliza. 




Materia: Ecologia 


Duracion 


Objetivos 


8 clases 

2h cada una. 


Que el/la estudiante: 

♦ Se familiarice con los conceptos de: ecosistema, 
biomas, nicho ecologico y curvas de tolerancia 

♦ Aprenda acerca de las estrategias adaptativas de 
plantas y animales 

♦ Aprenda acerca de las relaciones entre especies y 
entre individuos de una misma especie, competencia 
interesperifica, depredation y parasitismo, 
comensalismo, mutualismo y simbiosis 

♦ Comprenda sobre las tramas troficas, flujo de la 
energfa y circulation de la materia en los ecosistemas 

♦ Aprenda sobre el funcionamiento de las 
poblaciones, regulation poblacional por factores 
ambientales, natalidad, mortalidad, emigracion e 
inmigracion 

♦ Conozca otros tipos de ecosistemas: ecosistemas 
agrfcolas y urbanos. 
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Materia: Conservacion 


Duration 


Objetivos 


8 clases 

2h cada una. 


Que el/la estudiante: 

♦ Se involucre en las problematicas de la conservacion 

♦ Conozca los diferentes factores que afectan la 
supervivencia de algunas especies 

♦ Entienda las consecuencias de la extincion de especies 

♦ Conozca factores de extincion natural y sus 
consecuencias 

♦ Comprenda el significado de la biodiversidad y la 
importancia de mantenerla 

♦ Entienda que son los recursos naturales y reconozca los 
recursos de su pals 

♦ Pueda clasificar los recursos segun su uso y explotacion 

♦ Entienda los problemas de la sobreexplotacion 

♦ Conozca que es la explotacion rational de un recurso y 
el significado del uso sustentable del mismo. 




Materia: Introduccion a la Zoologfa 


Duration 


Objetivos 


9 clases 

2h cada una. 


Que el/la estudiante: 

♦ Conozca los diferentes grupos que componen el 
Reino animal 

♦ Comprenda que la Zoologfa se refiere a mamfferos, 
aves y reptiles y tambien moluscos, anelidos, 
artropodos, insectos, peces y anfibios entre otros 

♦ Profundice sus conocimientos sobre fauna 

♦ Conozca sobre la clasificacion de la biodiversidad 
animal y sea capaz de aplicarla 

♦ Se familiarice con los sistemas reproductivos de las 
diferentes clases 

♦ Adquiera nociones sobre las conductas y 
estructuras sociales de algunas especies. 
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Materia: Pedagogia y Didactica 


Duracion 


Objetivos 


8 clases 






2h cada una. 




Que el/la estudiante: 




♦ 


Conozca que implica la education en general 






Se familiarice con diferentes teorfas de la 






ensenanza y del aprendizaje 




♦ 


Aprenda como planificar un proyecto (clase, una 






salida, una actividad, etc.) 




♦ 


Conozca diferentes formas de evaluation y para 






que se evalua 






Se interiorice sobre diferentes perspectivas 






didacticas. 



Materia: Fauna y flora autoctona 


Duracion 


Objetivos 


8 clases 

2h cada una. 


Que el/la estudiante: 

♦ Conozca las especies de fauna y flora de la 
Argentina 

♦ Profundice sus conocimientos sobre eco-regiones, 
biomas, ecosistemas y comunidades de nuestro pals 

♦ Conozca las areas protegidas que se encuentran en 
Argentina 

♦ Se interiorice acerca de los proyectos de 
conservation de la fauna y la flora autoctonas que se 
llevan a cabo 

♦ Analice las problematicas de la competencia con 
especies introducidas. 
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Materia: Vision antropologica de la Naturaleza 


Duration 


Objetivos 


7 clases 
2h cada una 


Que el/la estudiante: 

♦ Reflexione sobre los valores que sustentan la 
conservation del medio ambiente 

♦ Descubra estrategias sobre como concientizar acerca de 
la problematica ambiental en la comunidad 

♦ Sea capaz de generar estrategias de comunicacion y 
movilizacion comunitaria en temas ambientales 

♦ Pueda analizar socialmente las diversas problematicas 
ambientales 

♦ Reconozca la interaction entre Cultura y Naturaleza, y 
entre Sociedad y Medio ambiente 

♦ Se acerque al conocimiento de las comunidades 
indfgenas de nuestro pals. 



Recursos 



El Zoologico de Buenos Aires cuenta con recursos humanosy materiales apropiados para 
participar en la formation de los/as adolescentes. El diseno de la propuesta, fue realizado por 
un equipo interdisciplinario con formation tecnica y pedagogica esencial para cubrir los 
requerimientos de los/as participantes potenciales. La ejecucion de las actividades estard a 
cargo de personal idoneo seleccionado por concurso de antecedentes. Los espacios y el soporte 
tecnicoy diddctico son acordes a los requerimientos del programa. 

El dictado de las clases se apoyara en un recurso unico que solo puede ofrecer el 
Zoologico de la Ciudad Buenos Aires: su coleccion de especies animales y vegetales. Ademas, 
las clases se complementaran con invitados/as especiales, salidas a reservas naturales 
urbanas, museos y/o instituciones vinculadas con la conservation del medio ambiente. 



Metodologia 
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Se trata de espacios de clases teoricas y practicas que, dependiendo de la materia, 
contaran con trabajos de campo dentro del parque, analisis de casos, experimentaciones, 
salidas didacticas fuera del predio y elaboration de proyectos de intervention. 

Evaluacion 



De los y las asistentes: la acreditacion de cada asignatura se llevara a cabo por medio 
de trabajos practicos grupales e individuals, exposiciones orales, analisis y confection de 
proyectos. 

Del proyecto: la evaluacion del mismo se encarara en funcion de dar cuenta de lo 
aprendido por los/as participates y el cambio de actitud que manifiesten hacia el cuidado y 
conservation del medio ambiente. Para ello se preven como instrumentos de evaluacion la 
observation directa y encuestas al comenzar, promediar y finalizar el curso, tanto a los/as 
alumnos/as como a los familiares y profesores de los grupos. 
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Pequenos Cuidadores de la Naturaleza 2012 



Presentacion del programa 

En la actualidad cada vez 
es mas frecuente que se hable 
sobre el medio ambiente y las 
problematicas ambientales. 
Posiblemente debido a la difusion 
en medios de comunicacion de los 
acontecimientos ambientales en el 
planeta. Por esto indagar para 
conocer y hacer un uso 
responsable de los recursos 
naturales es una preocupacion 
constante del ser humano que ha 
dejado de ser meramente de los 
adultos. 

El Diseno Curricular del Segundo Ciclo de la Escuela Primaria/Educacion General 
Basica de la Secretaria de Educacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2004:197) 
expresa: 

El fenomeno de la vida, en su conjunto, es el resultado de las interacciones de 
los organismos entre si y con el medio ffsico. Avanzar en el estudio de los seres 
vivos implica profundizar en este aspecto. (...) La enorme diversidad de 
organismos y la diversidad de ambientes en los que habitan ponen de 
manifiesto los aspectos comunes y propios de todos los seres vivos (los que 
hacen a su unidad), asi como la variedad de "estrategias" que despliegan en su 
interaction con el ambiente (lo que hace a su diversidad. 

A partir de la Ley N° 25.6751 12 en 2006, se suma la incorporation de la Educacion 
Ambiental como tematica a abordar en el cotidiano escolar del Sistema Educativo Argentino y 
obliga a reforzar el desarrollo de dichas tematicas. 

Pequenos cuidadores de la naturaleza 2012 esta dirigida a ninos y ninas de seis a doce 
anos (divididos en tres grupos, de 6 y 7 anos; 8 y 9 anos y de 10 a 12 anos). Se propone la 
formation de sujetos criticos, reflexivos, participativos y responsables sobre la necesidad de 
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hacer un uso sostenible y sustentable de los recursos energeticos tradicionales fortaleciendo 
el equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente del cual forman parte. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaro el 2012 como el Ano 
Internacional de la Energia Sostenible para Todos, por lo tanto esta tematica 
funcionara como eje conceptual de los contenidos a desarrollar a lo largo de la 
propuesta. 

Esta actividad se realizara en modulos mensuales independientes durante el ano 
lectivo, los sabados de 10 a 13 hs. 



Objetivos 

Son propositos de la propuesta para el 2012: 

S Generar espacios que combinen la ensenanza, el aprendizaje, la recreation y el 
esparcimiento es pos de una education ambiental comprometida y 
responsable. 

S Formar sujetos criticos, reflexivos, participativos y responsables sobre la 
necesidad de hacer un uso sostenible y sustentable de los recursos energeticos 
tradicionales. 

S Generar conciencia sobre el uso y la necesidad de tecnologias menos 
contaminantes. 



Estrategias 

S Reconocer el rol del hombre como agente cuyas acciones afectan y modifican 

el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
S Fomentar el trabajo grupal y colaborativo. 

S Dar conocer el uso sostenible de recursos energeticos tradicionales, 
tecnologias menos contaminantes y otras fuentes de energia 

S Generar conciencia sobre la importancia de abordar los problemas 
energeticos. 

Contenidos y cronograma tentativo 



Los contenidos seran distribuidos en siete modulos. El eje tematico central es 
2012 eMno Internacional de la Energia Sostenible para Todos. 
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MODULO 1 
"La energia en nuestras vidas" 
2012 Ano Internacional de la Energia Sostenible para Todos. 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Visitas sugeridas 


I 

(14/04) 


^Que es la energia? 

Fuentes de energia: energia calorica. 

Los alimentos que consumimos como fuente 

de energia 


Bienvenida al Zoo. 

Conociendo el Zoo - 
recorrida por el parque. 


II 

(21/04) 


Fuentes de energia: energia electrica. 
La energia en nuestra casa: 

• ^Para que y como ahorrar energia? 

• Uso eficiente y racional de la energia. 
Consumo. 

Animales diurnos y nocturnos. 


Visita a recinto de 
Lemur de cola anillada. 


III 

(28/04) 


Introduction a los tipos de energfas. 
Tipos de energfas renovables o "verdes". 
Tipos de energfas no contaminantes o 
"limpias". 


Visita a guacamayera. 

Sugerido: Selva 
subtropical 
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MODULO 2 






"La energia, los animales y las plantas: energia del sol" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


IV 

(05/05) 


^Que es la energia solar? 

El sol como fuente de vida: ^Como utilizan 

los animales la luz solar? 

Animales exotermos y endotermos. 


Visita a reptilario. 




- ^Que son los paneles solares? ^Como 
funcionan? 




V 

(12/05) 


- ^Como construir paneles solares? Las 
hojas de las plantas como paneles solares de 
diferentes tamanos y formas. Fotosfntesis. 


Visita al recinto de 
Tapir. 

Recorrido por el 
parque: plantas. 


VI 

(19/05) 


- El sol, la energia y las estaciones del 

ano. 

- Caractensticas y funcionamiento de las 
conductas migratorias. 


Visita al recinto de 
elefante. 
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MODULO 3 

"La energia, los animales y las plantas: energia del viento" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


VII 

(02/06) 


^Que es la energia eolica? 

^Para que sirven o se utilizan los molinos de 

viento? 

Importancia de los vientos en el clima de 
una region geografica. Biomas. 


Visita a la granja. 


VIII 

(09/06) 


05/06 Dia Mundial del medio ambiente: 

I Como queremos que sea nuestra cuidad en 
el futuro? 

La energia eolica en nuestro pals: las 
problematicas de las instalaciones de 
turbinas eolicas. 

Rutas migratorias de las aves: aves marinas 
y playeras. 


Charla aves rapaces: 
aves migratorias. 


IX 

(16/06) 


El viento y la granja. Animales de 
production. Animales domesticos, mascotas 
y silvestres. 

Mascotismo. Tenencia responsable. 
Animales exoticos y autoctonos. 


Visita y alimentation en 
llama. 


X 

(23/06) 


Adaptaciones de las plantas y los animales a 
regiones con climas ventosos. 
El vuelo de las aves. 


Visita al recinto de Condor 
andino. 


XI 

(30/06) 


Causa y consecuencias de fenomenos 
climaticos. Huracanes y tornados. 
Cambio climatico: 

• Calentamiento global: Derretimiento de los 
polos. Cambios de conducta. 


Visita al recinto de oso 
polar. 
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VACACIONES DE INVIERNO: del 23/07 al 03/08 





MODULO 4 






"La energia, los animales y las plantas: energia del agua" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


XII 

(11/08) 


El agua como recurso y condition 
ambiental. 

^Que es la energia hidraulica? 
Animales "de vida anfibia". 


Visita al recinto de 
hipopotamo anfibio. 


XIII 

(18/08) 


Uso responsable del agua. Tipos y fuentes 
de contamination. Acceso al agua. 

- Animales estrictamente acuaticos o 
relacionados con cuerpos de agua. 

Adaptaciones de las plantas y los animales 
acuaticos. 


Aves asociadas a cuerpos 
de agua. 

Lago Darwin: flamenco. 


XIV 

(25/08) 


Adaptaciones de las plantas y los animales 
en ambientad donde hay poco agua 
disponible: almacenamiento de grasa 
(reservas), hojas "carnosas". 


Visita a recinto de 
camello. 


XV 

(01/09) 


- Redes troficas de agua salada y dulce 

- Cambio climatico: 

• Calentamiento global. Aumento de la 
temperatura del agua. Causas y 
consecuencias. 


Visita al Acuario 

Charla didactica lobos 
marinos. 



MODULO 5 
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"Animates que gastan y ahorran energia" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


XVI 

(08/09) 


Animales que gastan mucha energia: 
animales corredores: caractensticas. 


Visita a recinto de chita. 
Sugerido: emu. 


XVII 
(15/09) 


Los animales y los tipos de pelajes: 
renovation del pelo, acicalamiento, 
aislamiento termico. 


Visita a recinto de 
bisonte. 


XVIII 
(22/09) 


Animales estrategas: construction de 
madrigueras. 


Visita a recinto de 
suricata. 


XIX 

(29/09) 


Animales estrategas: estrategias de escape, 
mimetismo, agrupaciones, alertas, etc. 


Visita a recinto de cebra. 
Alimentation en ciervo. 



58 



MODULO 6 

"Redes y cadenas que alimentan-flujo de energia" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


XX 

(06/10) 


Niveles troficos. Importancia de los 

productores en diferentes sistemas. 

Productores y consumidores. 

Animales herbfvoros: Gasification y 

caracterfsticas generales de los animales 

herbfvoros. 


Visita a recinto de jirafa. 
Sugerido: antilope negro. 


XXI 

(13/10) 


Animales carmvoros: Gasification y 
caracterfsticas generales de los animales 
carmvoros. 


Visita a felinos grandes. 


XXII 

(20/10) 


Animales omnfvoros: Gasification y 
caracterfsticas generales de los animales 
omnfvoros. 


Visita recinto de oso de 
anteojo. 

Sugerido: Coati. 


XXIII 
(27/10) 


Gasification y caracterfsticas generales de 
los detritfvoros, descomponedores (incluir 
hongos y bacterias) y carroneros. 


Visita al recinto 
de hiena. 

Sugerido: jote de cabeza 
negra. 



MODULO 7 
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"Crisis energetica y problemas ambientales asociados" 


Fecha 


Tematicas a desarrollar 


Actividades 


XXIV 
(03/11) 


Impacto ambiental: ^que quiere decir? 
^Todas las actividades humanas producen 
impactos ambientales? 
Modification de los ambientes. Humedales 
y urbanismo. Desarrollo sustentable. 


Visita al recinto de 
carpincho. 


XXV 
(10/11) 


^Que es la extincion? 

Proteger, preservar y conservar las 
especies animales y vegetales. 
Criterios de conservation: los semaforos de 
los carteles del zoo. 

Programas de conservation en Argentina. 


vi^iLct y ciicti id jji \jy etiu 

de conservacion Aguara- Guazu 


XXVI 
(17/11) 


^Donde tiras la basura? Los basurales a 
cielo abierto. 
- Las 4 R. 

La basura y consecuencias en el medio 
ambiente. 


Visita a recintos de 
chimpance y orangutan. 

Sugerido: monos 
sudamericanos. 


XXVII 
(24/11) 


^Que es el biogas? ^Para que sirve? 
Obtencion de biogas con el uso de 
biodigestores. 

Energfa no renovable: energfa fosil, el 
petroleo (aumento gases del efecto 
invernadero). 


Charla con el area de 
nutrition. 

Alimentation en 
rinoceronte. 



XXVIII 
(01/12) 



Actividad de cierre 



Recursos 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos humanos y materiales 
apropiados para la consecution de los fines propuestos. El diseno del proyecto y las 
propuestas de actividades fueron realizados por un equipo interdisciplinario con formation 
tecnica y pedagogica, esenciales para cubrir adecuadamente los requerimientos de los/as 
participantes potenciales. La planificacion de cada modulo y su puesta en practica de las 
actividades estara a cargo de personal con experiencia en recreation y trabajo con ninos/as y 
adolescentes. Los espacios y el soporte tecnico y didactico son acordes a los requerimientos 
del programa. 

Evaluacion 

Se buscara recabar information sobre la marcha del programa, apuntando a los 
facilitadores y obstaculizadores y los logros parciales, que permitan una reestructuracion o 
adaptation de las propuestas en los casos que sea necesario. Como instruments de 
recoleccion de datos se utilizaran la observation directa y las informaciones obtenidas a partir 
de instrumentos de evaluacion (formato tipo encuesta) que completan profesores y 
participantes de la propuesta. 
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Colonia en el Zoo 2012 
Presentacion de la propuesta 

La Colonia de 

vacaciones es un tiempo 
privilegiado para la convivencia, 
el descubrimiento, la aventura y el 
crecimiento personal y social. Se 
ha realizado exitosamente y con 
niimero creciente de asistentes 
por mas de diez anos. Es una 
propuesta que acerca el Jardin 
Zoologico de la Ciudad de Buenos 
Aires a la comunidad. 

Esta dirigida a ninos y 
ninas de 3 a 12 anos y se presenta 
como una alternativa para lograr 
desde una temprana edad una aproximacion a la naturaleza, al tiempo que los participantes 
acceden a rincones del Zoo que solo a traves de la Colonia pueden descubrirse. Las actividades 
se realizan dentro del predio y conjugan recreacion con instancias de aprendizaje. 

Se lleva a cabo de lunes a viernes de 9 a 13 h, exclusivamente durante los recesos 
escolares de verano e invierno. 



Objetivos 

Se pretende que los ninos/as: 

S Encuentren en el Zoo un espacio diferente para la recreacion 
S Realicen actividades ludicas y educativas en un clima de respeto y 
companerismo 

S Se involucren en las propuestas de aprendizaje que se les presenten 
S Se interesen en los temas referentes al cuidado y conservacion del medio 
ambiente 
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Estrategias 

S Brindar information sobre especies animales y vegetales 

S Estimular la imagination y la creatividad expresandose a traves de las diversas 

formas culturales de comunicacion 
S Fomentar y promover miradas criticas sobre la realidad respetando las 

diferentes opiniones. 
S Motivar el trabajo colaborativo en grupo y la responsabilidad 
S Fomentar la toma de conciencia con respecto a las problematicas ambientales 

y las consecuencias sobre las especies 
S Alentar acciones que redunden en beneficios hacia el mundo natural 

Conformacion de los grupos 

Nivel Inicial - dos (2) grupos: Estos se conformaran de acuerdo a la demanda segun las 
edades (ej: o bien 3 y 4 anos por un lado y 5 anos por el otro; o bien 3 anos por un lado y 4 y 5 
por el otro). Ambos grupos tienen un cupo promedio de 20 ninos y ninas 

Nivel Primario - tres (3) grupos: estos tres grupos tambien se conformaran de acuerdo a la 
demanda segun las edades (ej: o bien ler. y 2do. grado por un lado, 3er. y 4to. grado y 5 to., 
6to. y 7mo. grado por el otro; o bien ler. grado por un lado; 2 do., 3er. y 4to. grado por otro 
lado y 5to, 6to. y 7mo. por el otro) Los tres grupos, tendran un cupo promedio de 25 chicos y 
chicas 



Propuestas de actividades y contenidos 

A continuation se detallan dia por dia, los contenidos que seran desarrollados. 



PROPUESTA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DISPARADORAS PARA EL VERANO 2012 
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Semana del 19 al 23 de diciembre de 2011 
Alrededor del mundo en 5 dias... 


Tenia 
Del dia 


Actividades 


Lunes 19/12 

Habitats y 
eco-regiones 


• Presentation del Zoo, de los/as educadores ambientales y chicos/as a los/as 
nuevos/as companeros/as. 

• Objetivos de los zoologicos modernos. ^Que animales conocen? ^Cuales son sus 
animales preferidos? 

• Information: Cada animal en su continente. 

• De viaje por el mundo sin salir del Zoo, visitando Africa, Asia y Australia. 

• Animales exoticos y autoctonos. 

• Introduction de especies. Invasores venidos de otras tierras, plagas (para los 
mas grandes). 

• Para los mas chicos ambientes en general. 

• Visita a jirafa. 


Martes 
20/12 

^Donde 
vivimos? 


• Information: America: animales americanos y fauna propia de nuestro pals. 

• iQue animales viven en Argentina? Animales autoctonos presentes en el Zoo. 

• Relacionar los animales con la region en la cual viven. Nombres que reciben los 
animales en la region. Leyendas y tradiciones. 

• Recorrido por animales autoctonos presentes en el Parque. Visita a: vicuna. 
Sugerido yaguarete. 


Miercoles 
21/12 

Los bosques 
y las selvas 


• Information: Caracteristicas del bosque y de la selva. Animales que all! viven. 

• Ano 2011 "Ano International de los Bosques". 

• Similitudes y diferencias. Pulmones del planeta. Modification de los habitats. La 
deforestation. Animales que all! viven. 

• Visita a osos de anteojos. Sugerido: selva subtropical y/o guacamayos. 


Jueves 22/12 
Los 

extremos del 
mundo 

Polo Norte y 
Polo Sur 


• Information: caracteristicas del ambiente. Animales que all! viven. 

• Los animales y el frfo. 

• Calentamiento global. 

• Visita a oso polar. 


Viernes 
23/12 

Las costas 
marinas 


• Information: Caracteristicas del ambiente. 

• Contamination del mar: petroleo y otros. 

• Visita a Acuario. Charla didactica de lobos marinos. 

• Deseos de Nochebuena y Navidad. Festejos de invierno y festejos de verano 
segun el continente. 
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Semana del 26 al 30 de diciembre de 2011 
La conservacion de las especies 


Tema 
del dia 


Actividades 


Lunes 26/12 
Con sprva ri on 


• Information: ^Que es la Conservacion? <?Por que es necesaria? Diferencia con la 
Preservation. Crianza en cautiverio. Reintroduccion o liberation. 

• Visita a rinoceronte y charla con integrantes del Proyecto rapaces. 


Martes 27/12 
Habitats 


• Information: Protection de los habitats. Areas protegidas. ^Que es un Parque 
National, y que es una Reserva? Organismos No Gubernamentales. ^Quienes 
protegen nuestra fauna? 

• Sugerido para los mas chicos: el cuidado de los ambientes cotidianos. Nuestra 
casa y las distintas habitaciones. Los parques y plazas. 

• Visita a tapires. 


Miercoles 
28/12 

Trafico de 
animales 


• Information: Trafico de especies. ^Como son trasladados los animales? ^Como 
es la ruta del trafico? 

• Trafico y comercio ilegal. Pieles, plumas y cueros. 

• ^ Que podemos hacer nosotros para evitarlo? 

• Visita a Rpntilario fharipndn hinranip pn nup nn snn masrntaO 

V 1 Jl LCI CI IVv yj llllll A KJ 1 llCLV^l tllUU lllllLUUl^ Cll 11U JU11 1 1 1 CI O t \J l-Cl O 1. 


Jueves 29/12 
El 

Mascotismo 


• Information: mascotismo: una de las problematicas de los animales silvestres. 

• ^Que es una mascota? ^Que animales son mascotas y cuales no lo son? 

• Necesidades y cuidados de las mascotas. 

• Visita a Monos sudamericanos. Sugerido jaulones de paseriformes o 
guacamayera. 


Viernes 30/12 
Los Zoologicos 


• Information: Los Zoologicos y la Conservacion. 

• Conservacion in situ y ex situ. 

• Visita y charla con Proyecto Aguara Guazu. 


Semana del 02 al 06 de enero de 2012 
La vida en movimiento. 


Tema 


Actividades 
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Del dia 




Lunes 02/01 
Bienvenida 

Los 

productores 


• Presentation del Zoo, de los/as educadores ambientales y chicos/as a los/as 
nuevos/as companeros/as. 

• Objetivos de los zoologicos modernos. ^Que animales conocen? ^Cuales son sus 
animales preferidos? 

• 01 de enero: Dia Mundial de la Paz. 

• Information: Productores. ^Como fabrican las plantas su propio alimento? 

• Ciclo de vida y reproduction. 

• ^Que plantas se consumen y cuales son ornamentales? 

• <|Los animales pueden ayudar a las plantas? Dispersores y polinizadores. 

• Visita a hipopotamos. 


Martes 
03/01 

Los 
animales 
herbivoros 


• Information: consumidores de primer orden. 

• Animales que comen plantas. 

• Comparacion entre animales herbivoros y la competencia por el alimento. 

• Visita a jirafa y/o elefantes. Sugerido: alimentation ciervos. 


Miercoles 
04/01 

Los 

carnivoros 


• 1I11UI IIldLlUIl. LUI1dU.II11U.OI cb Uc DCgUllUU Ul Ucll. LiUd pi cUdUUl cb LdZdll pdl d 

sobrevivir. ^Existen los animales malos? 

• ^Como nos llega la comida a nuestra mesa? 

• Visita a leones. 


Jueves 05/01 
Los 

carroneros 


• Information: Consumidores de tercer orden y/o carroneros. ^Que funcion tienen 
en un ecosistema? 

• Actividad de integration: ^Como es nuestra dieta? Disenamos una dieta 

u el i a 1 1 1_. c cx\A a. ■ 

• Visita a hienas. 

• Fuera de programa: visita a los Reyes Magos (a confirmar). 


Viernes 
06/01 

Los insectos 


• Information: La importancia ecologica de los insectos: caracterfsticas y 
funciones en el ciclo de la vida. Los animales insectfvoros: control de plagas. 

• Los descomponedores y su funcion en el ecosistema. 

• Actividad de integration: redes troficas de los ecosistemas terrestres: 
productores, consumidores y descomponedores 

• Visita a oso hormiguero. Sugerido Selva subtropical (sector insectos). Sugerido: 
Nutricion (a confirmar). 


Semana del 09 al 13 de enero de 2012 
Todos tenemos derechos. 




Tema Del dia 


Actividades 
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Lunes 09/01 

Los derechos de los 
ninos 


• Information: iQue son los derechos? ^Quienes gozan de los mismos? 

• Derecho a una identidad. Valorizar las diferencias como constituyentes 
de cada identidad particular. 

• Reconocer la existencia de derechos que son propios de los ninos. 
Reflexionar sobre las propias necesidadesy sobre lasformas del 
maltrato a los ninos ysus efectos. 

• Reconocer el buen trato como un derecho de todos. 

• Visitaa mandriles. 

• Actividades Vivenciando otros sentidos . 


Martes 10/01 

Derechos de los 

animales 

domesticos 


• Information: i Cuales son los derechos de los animales domesticos? 

• El animal que depende del ser humano tiene derecho a recibir 
atencion y cuidados apropiados. 

• Los derechos de nuestras mascotas. 

• Visita a granja (vacas y cabras). 


Miercoles 11/01 

Derechos de los 
animales silvestres 


• Information: los animales? ^Cuales son sus derechos? 

• ^Quienes protegen a los animales? 

• Las plantas tambien tienen derechos. La protection de las plantas 
como seres esenciales para la vida en la Tierra. 

• Visita a Proyecto Condor. 


Jueves 12/01 

Derechos 
compartidos 


• Information: Derecho a la salud y derecho a la protection. 

• El derecho a un medio ambiente sano y la vinculacion con la salud. 

w V lolLcl a UjUj jJUldl C9i 

• Sugerido Hospital veterinario (a confirmar). 


Viernes 13/01 

Derecho a 
conocer la historia 


• ^Que es la historia? ^Conoces tu historia? Sugerido: arboles 
genealogicos. 

• Inmigrantes y pueblos originarios. 

• La historia del Zoo de Bs. As. 

• Sugerido recorrido por monumentos historicos y su historia. 

• Actividad de modelado a cargo del equipo de Restauracion de 
edificios historicos (a confirmar). 
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Semana del 16 al 20 de enero de 2012 
Animales al descubierto: adaptaciones. 


Tema 
del dia 


Actividades 


Lunes 16/01 

DlcIlV cllltld 

Adaptaciones 


• Information: ^Que son las adaptaciones? ^Que tipos de adaptaciones existen? 
Diferentes clases de animales que comparten adaptaciones al medio. 

• Visita a la pinguinera (comparando pingiiinos con lobos marinos y peces). 
Charla didactica de lobos marinos. 


Martes 17/01 
El camuflaje 


• Information: Estrategias para no ser visto (protection y/o ataque). 

• Confundiendo al enemigo. Las formas y colores de ciertos animales: mimetismo. 

• Visita a cebra. Sugerido: buhos y lechuzas. 


Miercoles 
18/01 

Las 

diferencias entre 
hembras y machos 


• Information: Dimorfismos sexuales. Buscando diferencias entre los machos y 
las hembras. 

• Relation intraespecffica: competencia y dominancia. 

• Visita a ciervos. Sugerido: antilope negro. 


Jueves 19/01 

Estrategia 
de caza 


• Information: Distintas estrategias de caza. Especies animales adaptadas a la 
carrera. Caza al acecho. 

• Visita a grandes felinos. Sugerido: chitas (a confirmar segun reubicacion). 


Viernes 20/01 

Estrategias 
de defensa 


• Information: Diferentes estrategias de defensa. Especies animales adaptadas a 
la carrera, huida. Formas especiales que evitan el ataque de sus enemigos: puas, 
cuernos, olores. Estrategias antipredatorias. 

• Visita a suricatas. 



Semana del 23 al 27 de enero de 2012 
Una carrera contra la extincion. 
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Tema 
del dfa 


Actividades 


Lunes 23/01 

Animates En 
peligro 


• Information: Introduction al concepto de extincion. Animales extintos, en peligro y 
amenazados. Causasy consecuencias. iQue animales se extinguieron? (dar a 
conocer especies) 

• iQue es la Conservation? i? or que es necesario conservar? 

• El semdforo de la conservation. 

• Para los mas grandes: ^que es CITES y que es UICN? 

• Visita a panda rojo. Sugerido chita. 


Martes 

24/01 

Destruccion 
del habitat 


• Information: La destruccion del habitat: causas y consecuencias (la deforestation 
-tala, incendios, etc) 

• El peligro de extincion en el reino vegetal, sus consecuencias. 

• Protegiendo los habitats: ^Que son las reservas y que objetivos tienen? 

• Visita a osos pardos y de anteojos. 

• 2012: Ano de la Energfa Sostenible. 


Miercoles 25/01 

Is animales y las 
modas 


• Information: ^Como afecta la moda a los animales? Trafico y comercio ilegal. 
Pieles, plumas y cueros. 

• Visita a Reptilario. Sugerido felinos pequenos. Sugerido: material Proyecto 
huesos. 


Jueves 

26/01 

Mitos y 
leyendas 


• Information: Mitos y leyendas a nivel mundial y local. 

• Animales en peligro por leyendas o creencias populares. 

• Seres mitologicos que protegen a la fauna. 

• Visita a rinocerontes. 

• Dia mundial de la Education Ambiental. 


Viernes 

27/01 

FIESTA 
DESPEDIDA 


La fiesta tiene como objetivos: 

- despedir a chicos/as y profesores, 

- integrar los conocimientos adquiridos, 

- dar a conocer a las familias, los temas y/o trabajos que los/as chicos/as 
desarrollaron. 

La tematica o actividad elegida contemplara los objetivos y los contenidos 
trabajados, haciendo hincapie en la formation en valores desarrollados a lo largo de la 
Colonia. 


Semana del 30 de enero al 03 de febrero de 2012 
Comportamiento animal. 
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Tema del dia 


Actividades 


Lunes 30/01 

Vida social de los 
animales 


• Presentation del Zoo, de los/as educadores ambientales y chicos/as a los/as 
nuevos/as companeros/as. 

• Objetivos de los zoologicos modernos. ^Que animales conocen? ^Cuales son sus 
animales preferidos? 

• Information: Diferentes grupos sociales. 

• Ventajas de la vida en grupo. Dominancia. 

• Visita a lemures. Sugerido antilope negro. 

• Dfa de la No Violencia y La Paz. 


Martes 31/01 

Familias 


• Information: Organization social de los animales. 

• Las distintas formas de familia en las sociedades humanas. 

• El juego en los animales: aprendizaje de conductas. 

• Visita a papiones. 


Miercoles 01/02 
Los grandes simios 


• Information: Organization social en primates. 

• ^Como se comunican los animales? El lenguaje corporal en los primates. 
Establecimiento de relaciones entre diferentes gestos y lo que expresan. 

• Relacionar con la familia humana: derecho a aprender y a divertirse. 

• Enriquecimiento ambiental. ^Para que sirve? Movimientos estereotipados. 

• Visita a chimpances y orangutanes, con enriquecimiento ambiental. 


Jueves 02/02 


• Information: ^Como se comunican los animales? Funcion de la comunicacion 
en los animales. 

• Lenguaje visual y olfativo. Los olores: funcion. La marcacion del territorio. 

• Visita elefantes. Sugerido: zorrinos y/o coaties. 


La comunicacion de 
los animales 




Viernes 03/02 

La comunicacion de 
los animales 


• Information: ^Como se comunican los animales? Funcion de la comunicacion 
en los animales. 

• Lenguaje sonoro. El canto en las aves. 

• Visita a psitacidos, lechuzas y tucanes. Sugerido aves de guacamayera. 

• Actividad especial: A traves de los sentidos, experimentation a traves de los 
sentidos del tacto, el olfato y el ofdo. 
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Semana del 06 al 10 de febrero de 2012 
La conservacion de las especies. 


Tema del dia 


Actividades 


Lunes 06/02 
Conservacion 


• Information: ^Que es la Conservacion? ^Por que es necesaria? Diferencia con la 
preservation. 

• Crianza en cautiverio. Reintroduccion o liberation. 

• Visita y charla con integrantes del Proyecto Aguara Guazu. 


Martes 07/02 
Habitats 


• Information: Protection de los habitats. Areas protegidas. ^Que es un Parque 
National y que es una Reserva? Organismos No Gubernamentales. ^Quienes 
protegen nuestra fauna? 

• Sugerido para los mas chicos: el cuidado de las selvas, los animales que viven en 
ella, tala de los arboles, que podemos hacer nosotros para evitarlo. El cuidado de 
los ambientes cotidianos. Nuestra casa y las distintas habitaciones. Los parques y 
plazas. 

• Visita a Monos sudamericanos. 


Mierroles 08/02 

Trafico de 
animales 


• Information: Trafico de especies. ^Como es la ruta del trafico? ^Como son 
trasladados los animales? 

• £ Que podemos hacer nosotros para evitarlo? 

• Campana de concientizacion. 

• Visita a carpincho. Sugerido guacamayos 


Jueves 09/02 
El Mascotismo 


• Information: ^Que es una mascota? ^Que animales son mascotas y cuales no lo son? 
Problematica de los animales silvestres. 

• Necesidades y cuidados de nuestras mascotas. 

• Visita a felinos pequenos. Sugerido jaulones de paseriformes. 


Viernes 10/02 
Los Zoologicos 


• Information: Los Zoologicos y la Conservacion. Conservacion in situ y ex situ. 

• Visita y charla con Proyecto Condor. 
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Semana del 13 al 17 de febrero de 2012 




Animales al descubierto: vertebrados. 


Tema Del dia 


Actividades 


Lunes 13/02 
Peces 


• Information: Animales vertebrados. Diferencias con los invertebrados. 

• Information: Los peces: cobertura. ^Como nacen? Respiration branquial. 
Desplazamientos en el agua. Ambientes y colores. 

• Con los mas grandes: trabajar diferencias y similitudes: peces oseos y cartilaginosos y 
distintos tipos de alimentation. 

• Visita a peceras. Sugerido alimentation de carpas 


Martes 14/02 
Reptiles 


• Information: Los Reptiles. Caractensticas generales. Cuerpo cubierto por escamas, 
texturas y colores. Desplazamientos. 

• Para los mas grandes: clasificacion de reptiles: Orden escamosos, Orden testudine y 
Orden crocodrilia. 

• Visita a Reptilario. 

• Dia de la Energia. 2012: Aho de la Energia Sostenible. 


Miercoles 15/02 
Aves 


• Information: Las aves. Caractensticas generales. 

• Ventajas y desventajas de la presencia o no de plumas. Tipos de plumas. Trabajo con 
plumas. 

• Antiguas clasificaciones: segun patas, picos, nidfcolas y nidffugas, etc. 

• Adaptaciones al vuelo, carrera, nado y buceo. 

• Los huevos: tamanos y formas, diferencias con otros animales. 

• Acercamiento el avistaje de aves por el parque. 

• Visita a rapaces. Sugerido flamenco en lago Darwin. 


Jueves 16/02 
Mamiferos 


• Information: Los mamiferos. Caractensticas generales. 

• Ventajas y desventajas de la presencia o no de pelo. 

• Diferentes tipos de pelo. Trabajo con pelos. 

• La leche: ^De donde viene? 

• Mamiferos que habitan ecosistemas terrestres y mamiferos que habitan ecosistemas 
acuaticos. 

• Visita a jirafa. Sugerido bisontes. 




La fiesta tiene como objetivos: 


Viernes 17/02 


- despedir a chicos/as y profesores, 


FIESTA 


- integrar los conocimientos adquiridos, 


DESPEDIDA 


- dar a conocer a las familias, los temas y/o trabajos que los/as chicos/as 
desarrollaron. 

La tematica o actividad elegida contemplara los objetivos y los contenidos trabajados, 
haciendo hincapie en la formation en valores desarrollados a lo largo de la Colonia. 
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POPUESTA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DISPARADORAS PARA EL INVIERNO 2012 



Semana del 23 al 27 de julio de 2012 
Animales y plantas. Plantas y animales 


Tema Del dia 


Contenidos y actividades disparadoras 


Lunes 23/07 
Bienvenida 


• Presentation de educadores ambientales y chicos/as. 

• Recorrida presentation del Zoo. 

• Information: ^Cual es la funcion de los Zoos? ^Que animales conocen? ^Cuales son sus 
preferidos? Los animales silvestres, domesticos y mascotas. ^Quienes tienen 
mascotas? Necesidades y cuidados de las mascotas. 

• Visita a monos sudamericanos (haciendo hincapie en la diferencia entre animales 
silvestres y mascotas). 


Martes 24/07 

Las plantas y 
los animales 
herbivoros 


• Information: Productores. ^Como fabrican las plantas su propio alimento? 

• £ Que plantas se consumen y cuales son ornamentales? 

• Las plantas como primer eslabon de la cadena alimenticia. 

• Animales que comen plantas. 

• Visita a jirafa. Sugerido: tapir. 


Miercoles 25/07 

Plantas y 
animales 
aliados. 


• Las plantas les proveen a los animales de comida y refugio. ^Los animales pueden 
ayudar a las plantas? 

• Dispersores y polinizadores. Semillas que viajan transportadas por los animales. 

• Otros mecanismos de dispersion. 

• Visita a elefantes. Sugerido: rinocerontes 


Jueves 26/07 

Plantas y 
animales se 
defienden. 


• Information: adaptaciones. 

• Las plantas se defienden de los animales que las comen. ^como? Adaptaciones de las 
plantas. 

• Los herbivoros se defienden de los predadores. Adaptaciones de los animales. 

• Visita a cebra. Sugerido: antflope negro y ciervos. 


Viernes 27/07 

Todos tenemos 
derechos 


• Information: ^Que son los derechos? 

• Ninos, ninas, animales y plantas: todos tenemos derechos. 

• Derecho a la salud y derecho a la protection. 

• El derecho a un medio ambiente sano y la vinculacion con la salud. 

• Visita a orangutanes. 
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Semana del 30 de julio al 03 de agosto de 2012 
Conservando la biodiversidad. 


Tema del dia 


Contenidos y actividades disparadoras 


Lunes oU/u / 
Animales 
en peligro 


• Information: Introduction al concepto de extincion. Animales extintos, en 
peligro y amenazados. ^Que animales se extinguieron? (dar a conocer especies) 

• Visita a felinos grandes (yaguarete, tigre y leopardo de las nieves). 


Martes 31/07 
Se necesitan 
Habitats sanos! 


• Information: ^Que es el habitat? 

• La destruction del habitat: el principal factor que amenaza la 
conservacion de las especies. 

• Protection de los habitats terrestres y acuaticos. 

% Arpnc nrntppiHa*? ;0hp p*s nn Parnnp National una Rp^prva? 

• Sugerido para los mas chicos: Cada animal en su habitat. El cuidado de 
las selvas y los mares, los animales que viven en ellos, ^que podemos 
hacer nosotros para cuidar dichos habitats? 

• Visita al Acuario. Sugerido: oso polar. 


Miercoles 01/08 
Mascotismo 


• Information: mascotismo: otra de las problematicas de los animales 
silvestres. 

• ^Que es una mascota? ^Que animales son mascotas y cuales no lo son? 

• Necesidades y cuidados de las mascotas. 

• Visita a Reptilario Sugerido jaulones de paseriformes o aves de 
sudamerica. (en ambos haciendo hincapie en que no son mascotas, 
resaltando la diferencia entre animales silvestres y mascotas). 


Jueves 02/08 
Conservacion 


• Information: ^Que es la Conservacion? ^Por que es necesaria? Diferencia con 
la preservation. Crianza en cautiverio. Reintroduccion o liberation. 

• Visita y charla con Proyecto Condor. 
• 


Viernes 03/08 
Los Zoologicos 


• Information: Los Zoologicos y la Conservacion. 

• Funciones de los Zoos. Education para la conservacion. Conservacion in situ 
y ex situ. 

• Cuidados medico veterinarios para animales mantenidos bajo condiciones 
controladas (zoos y reservas). 

• Visita y charla en Proyecto aguara guazu. 
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Recursos 



El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos humanos y materiales 
apropiados para la consecution de los fines propuestos. El diseno del proyecto y las 
propuestas de contenidos y actividades son realizados por un equipo interdisciplinario con 
formation tecnica y pedagogica, esenciales para cubrir adecuadamente los requerimientos de 
los/as participantes potenciales. La planificacion detallada y semanal de actividades sera 
disenada por los/as profesores/as a cargo de cada grupo en funcion de cumplir con los 
contenidos pautados, luego presentada al Departamento Educativo previa aplicacion para 
intercambiar opiniones. 

Evaluacion 

Se buscara recabar information sobre la marcha del programa, apuntando a los 
facilitadores y obstaculizadores y los logros parciales, que permitan una reestructuracion o 
adaptation de las propuestas en los casos que sea necesario. Como instruments de 
recoleccion de datos se utilizaran la observacion directa y las informaciones obtenidas a partir 
de instrumentos de evaluacion (formato tipo encuesta) que completan profesores y 
participantes de la propuesta. 
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Cursos para la comunidad 2012 



Presentacion de la propuesta 

Los problemas por 
los que atraviesa nuestro 
planeta requieren de 
acciones concretas por la 
salvaguarda de aquellos 
que lo habitan. Es crucial 
participar en la 
concientizacion de la 
comunidad sobre las 
diferentes problematicas y 
las consecuencias que 
traen aparejadas en la vida 
del hombre, la cultura y el 
medio ambiente. 

El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con propuestas educativas, 
teorico y practicas, dirigidas a los integrantes de la comunidad interesados en temas 
relacionados con la fauna y la flora, la naturaleza, la conservation, el cuidado del medio 
ambiente y del patrimonio natural y cultural. 



Objetivos 

S Acercar tematicas ecologicas, conservacionistas y culturales a estudiantes, 

profesionales y publico interesado. 
S Estimular la participation activa en lo relativo a la problematica ambiental. 
S Acercar a la comunidad la historia del zoologico, su patrimonio arquitectonico, obras 

de arte y patrimonio natural. 



Contenidos 

Los contenidos y tematicas a desarrollar en los diferentes cursos se organizan segun la 
disponibilidad del/la profesor/a, el interes manifestado por los/las asistentes en encuestas y 
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consultas y sobre la base de diferentes problematicas o requerimientos manifestados por 
visitantes y personas interesadas. 

Los temas principales presentados en anos anteriores fueron: 



S El mundo de los mamiferos: clasificacion, caracteristicas y curiosidades 

S Introduction al acuarismo 

S Identification, conservacion y manejo de aves rapaces 

S Manejo sanitario en quelonios 

S Biologia y enfermedades de reptiles 

S Rescate y rehabilitation de fauna 

S Animales venenosos: Ofidios y aracnidos 

S Primates 

S Areas protegidas 

S Cuidado de las plantas 

S El mundo de los carmvoros 

S Fauna en el Arte rupestre 

S Mamiferos Marinos 

S Historia del Jardin Zoologico de Buenos Aires 

S Trafico de bienes culturales 

S Evolution 

S Comportamiento en animal. Metodos de description 



Cursos dictados en 2011 



S Curso Basico de Fotografia en Naturaleza orientado a la fauna y flora 

S El mundo de los mamiferos: clasificacion, caracteristicas y curiosidades 

S El mundo de los reptiles 

S Curso conservacion de especies en peligro de Argentina 



Tematicas propuestas para 2012: 



S Mamiferos marinos 

S Curso introductoria: Comportamiento 

S Problematica ambiental 

S Fauna autoctona 
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S Avistajes de aves en el Jardin Zoologico 
Metodologia 

Se trata de clases teorico-practicas con soporte audiovisual a criterio del profesor. La 
carga horaria y distribution se establecera de acuerdo a los requerimientos de la tematica y 
del/la disertante. En algunos cursos se brindara una clase practica o teorico-practica que 
permitira acercarse a la coleccion animal, vegetal y/o cultural del parque acompanado del 
personal especializado del Zoo. 

Recursos 

El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos humanos y materiales 
apropiados para el desarrollo de esta actividad. En la selection del/la profesor/a se priorizan 
el profesionalismo y la experiencia practica en las tematicas predeterminadas. 

Evaluacion 

La evaluacion se enfocara para dar cuenta si el contenido vertido en el curso cubrio las 
expectativas de los asistentes, incluyendo tambien la dinamica aplicada por el/la profesor/a, 
el material escrito entregado y el desempeno del personal educativo asignado, a traves de una 
encuesta. Segun criterio del profesor a cargo se evaluara la asimilacion de los contenidos a 
traves de trabajos escritos, practicos o examenes. 



Planificacion y ejecucion de propuestas para el ambito no formal 
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Interna 



Jornadas de capacitacion para personal interno 



Presentacion de la propuesta 



Las jornadas se constituyen en un espacio donde el personal de las diferentes areas 

del Parque podra acceder a 
information actualizada y 
compartir resultados y 
experiencias de sus propias 
actividades. Las tematicas 
surgen de las necesidades 
y requerimientos de las 
distintas areas del 
Zoologico intercambiadas 
con la Direction de 
Education Ambiental con el 
objetivo de contribuir a 
enriquecer el trabajo 
diario. 

Durante 2009 y 2010 en el marco de esta propuesta se llevaron adelante las jornadas 
de capacitacion: "Encuentros de capacitacion sobre discapacidad" con personal de la COPIDIS 
- Comision para la Plena Participation e Inclusion de las Personas con Discapacidad- , 
dependiente de la Secretaria de Inclusion y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Ciudad de Buenos Aires. 




Objetivos 

De la propuesta: 

S Generar espacios para el debate, la discusion y la production de nuevos saberes. 
Se espera que los/as asistentes logren: 



S Encontrar un espacio donde canalizar dudas y recibir respuestas. 
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S Comprender las nuevas propuestas para poder llevarlas a cabo. 
S Apropiarse de nuevos saberes 

S Manifestar sus inquietudes valorando las contribuciones positivas y los aspectos 
negativos que encuentran en las diferentes actividades que realizan. 

S Interiorizarse sobre la tematica especifica que hubiera sido solicitada. Conocer sus 
fundamentos para poder aplicarlos en su ambito de trabajo. 

Metodologia 

Para el desarrollo y el trabajo, abordando los temas y contenidos propuestos, se 
preven espacios para la exposition de los/las especialistas, la discusion y el debate. Tambien 
se ahondara sobre temas en particular y se contara con el espacio para la presentation y el 
analisis de casos, la reflexion sobre la propia practica y la production de formas validas y 
viables de intervention en casos particulares. 

Recursos 

El desarrollo de los temas estara a cargo de profesionales y/o idoneos del Zoo o 
externos especialmente convocados. 

En cuanto a los recursos materiales, los/as parti cipantes contaran con material 
instruccional especifico. 

Evaluacion 

La evaluacion se realizara en funcion de dar cuenta si los temas trabajados y lo 
producido en las jornadas cubrieron las expectativas de los/as asistentes. Tambien seran 
evaluados tanto la dinamica como el desempeno aplicado durante la actividad, y el material 
entregado. La informacion sera recabada tanto por medio de la observacion directa como por 
encuestas producidas para la ocasion. 



Jornadas Intensivas 
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de Capacitacion Interna (JICI) 



De ser espacios destinados exclusivamente al entretenimiento, los zoologicos se han 
convertido en ambitos dedicados a la investigation, la conservation y la education. En 
palabras la WAZA (World Association of Zoos & Aquariums -Asociacion Mundial de Zoologicos 
y Acuarios) "(...) los zoos y acuarios son un lugar excelente para informar a la sociedad de 

I 1 todo lo referente al mundo 

natural y la necesidad de su 
conservation" (WAZA 2005, Pag. 
35). En diferentes Zoos del mundo 
pueden apreciarse actividades, 
estrategias y propuestas para la 
education formal y no formal, 
centros para la investigation, 
programas de conservation, que 
en conjunto contribuyen al 
conocimiento de las especies 
(tanto animales como vegetales) y 
sus habitats con la intention de 
invitar a la comunidad a 
participar en el cuidado y 
conservation del medio ambiente: 

(...) solo ellos tienen una masiva "audiencia cautiva" de visitantes cuyos 
conocimientos, comprension, actitud, conducta y evolution pueden influenciar de 
manera positiva y ponerles "un arnes". Tienen una enorme fuente de conocimientos 
tecnicos y personal con dedication. (...) Los zoos, acuarios y jardines botanicos tienen 
la oportunidad de convertirse por si mismos en modelos de conservation integrada 
(...) (WAZA 2005, Pag. 9) 

En este contexto es esencial que las personas que desarrollan tareas en un zoologico, 
en este caso en el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires comprendan las funciones y 
objetivos que tienen zoologicos y acuarios modernos y asi enriquecer su tarea individual, 
colectiva y la posible interaction que pudieran tener con el visitante. 

En los Zoologicos modernos apoyados en la recreation, investigation, conservation y 
education, justamente " los objetivos educativos son tenidos en cuenta a la hora de planificar 
las colecciones, disenar las instalaciones, desarrollar los programas de conservation y 
planificar los servicios a los visitantes" (WAZA 2005, Pag. 37). Es necesario generar 
programas de capacitacion y formation comunes a todo el personal, no circunscriptos 
unicamente a la biologia, la ciencia y la education, con la intention de transmitir 




81 



conocimientos sobre la organization, los objetivos de trabajo; la importancia del trabajo en 
red y en equipo ya que independientemente del especifico que cada uno desarrolle, se trata de 
la consecution de un objetivo comun. La estructuracion y puesta en marcha de planes de 
formation y capacitacion permite asegurar un mayor rendimiento en todos los campos 
operativos y contribuye al desarrollo laboral con una formation continua y generando 
instancias de capacitacion generales y especificos. 

El programa de capacitaciones generales propone asi instancias de capacitacion 
tendientes a que las distintas areas del Zoo conozcan y valoren las funciones y compromisos 
que tiene y cumple el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere a la 
conservation integrada, la ciencia y la investigation, la education y la formation, las 
relaciones institucionales, la sostenibilidad entre otros. Son espacios disenados para el 
intercambio en los que se desarrollaran tematicas que conciernen a la necesidad de conocer e 
involucrarse con el Zoologico, su historia antigua y reciente asi como con los compromisos 
asumidos en education y conservation. 

Objetivos 

Se espera que los/las asistentes logren: 

S Comprender el cambio de conception historica que experimentaron los zoologicos. 
S Conocer el patrimonio cultural e historico del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos 

Aires y estimular y promover su valoracion y respeto. 
S Interiorizarse sobre la organization general y las funciones y tareas de las diferentes 

areas y gerencias del Zoologico. 
S Conocer las relaciones interareas, vinculaciones e importancia de cada sector para el 

logro del funcionamiento general del parque. 
S Vincularse con la education como actividad necesaria para el conocimiento, 

apreciacion, respeto, entendimiento y preocupacion por la conservation del 

patrimonio natural y cultural. 
S Conocer los proyectos de conservation que se desarrollan en el Jardin Zoologico y la 

importancia de los mismos. 
S Respetar y valorar las necesidades e intereses de los/as visitantes 



Tematicas y contenidos a abordar en las capacitaciones 
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Modulo I 

Historia de los zoologicos. Los zoologicos modernos. Estrategia Mundial de los 
Zoologicos y Acuarios para la Conservation. Asociaciones internacionales y nacionales que 
nuclean el trabajo en los zoos: Asociacion de Zoologicos y Acuarios de la Republica Argentina 
(AZARA), Asociacion Latinoamericana de parques Zoologicos y Acuarios (ALPZA), World 
Association of Zoos and Aquariums (WAZA). 

Historia del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao 
Holmberg". Sus primeros directores. El Zoo de Buenos Aires en la actualidad. El Zoo de 
Buenos Aires como Patrimonio Historico y Cultural. Edificios historicos, obras de arte, 
monumentos, esculturas e hitos. Monumento historico nacional. 

Organization y funciones de las diferentes areas I : organigrama, actividades y 
funciones. 



Modulo II 

Conservation del patrimonio historico. Restauracion y puesta en valor. Restauraciones 
e intervenciones realizadas en el Patrimonio cultural. Uso y mantenimiento de los bienes 
patrimoniales edificios historicos. 

Educar en el Zoologico : La education como objetivo de todos los zoos y acuarios 
modernos. La education como recurso para atraer e inspirar a la comunidad a posicionarse de 
una manera positiva frente a la conservation del patrimonio cultural y natural y el cuidado del 
medio ambiente. La education como componente critico de la conservation. 

Organization y funciones de las diferentes areas II : organigrama, actividades y 
funciones. 



Modulo III 

Conservation de la biodiversidad. Por que y para que conservar. Diferencias entre 
conservation y protection. Interpretation de carteleria en parque: Convention sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).Union 
Internacional para la Conservation de la Naturaleza (UICN). Animales en peligro de extincion, 
causas y consecuencias. 
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Proyectos de conservation en el Zoo : objetivos y problematica asociada. Importancia 
de la conservation en el Zoo, trabajos conjuntos entre areas. 

Organization y funciones de las diferentes areas HI : organigrama, actividades y 
funciones. 



Espacio de trabajo en taller: Tecnicas y estrategias para dirigirse al publico visitante 

El taller se desarrollara en una jornada de 3:00h de duration. 

Modalidad y organization de las jornadas de capacitacion 

La capacitacion general se dictara durante en jornadas intensivas de 9:00 a 16:00h. 

Los contenidos se desarrollaran en clases teorico-practicas (vivenciales, participativas 
y grupales). Las diferentes tematicas se trabajaran en el aula y en parque. El recorrido en 
parque que acompanara a cada jornada de capacitacion focalizara en el patrimonio, en las 
especies animales y vegetales y en los proyectos de conservation. Por esto, se dividira al 
parque en tres (3) grandes sectores con la intention de que cada espacio de capacitacion 
posea su recorrido, y al completar las tres jornadas haber logrado una vision integral del Zoo. 

Recursos 



El desarrollo de los temas estara a cargo de docentes de la Direction de Education 
Ambiental, del area de restauracion y de la Direction de Bienestar Animal que dispondran del 
soporte tecnologico necesario. Los/as docentes y disertantes de cada tema expondran los 
mismos en los espacios de trabajo tanto teoricos como teorico-practicos que incluiran 
recorridos por el parque desarrollando y/o complementando tematicas abordadas tanto en el 
aula como especificamente en terreno. 

Se entregara material correspondiente a los temas presentados. 

Acreditacion 

Se entregara certificado de asistencia al personal que asista a al menos dos (2) de las 
tres (3) jornadas de capacitacion. 
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Curso de capacitacion para Cuidadores 
del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 

Fundamentacion 

El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una coleccion de mas de 
200 especies. Las areas de Veterinaria, Biologia, Enriquecimiento Ambiental, Nutrition y 
Cuidadores de la Direccion de Bienestar Animal son las encargadas de llevar adelante el 
manejo general de esta coleccion. 



Cada area tiene 
tanto metas y objetivos 
propios como compartidos 
con las otras areas. El area 
de Cuidadores es la que 
mantiene una relation 
directa con cada animal 
y/o grupo de animates 
alojados en el Zoologico. 

La Direccion de 
Educacion Ambiental con 
la Direccion de Bienestar 
Animal proyecta el Curso 
de Capacitacion para 




Cuidadores del jardin Zoologico. 



Objetivos 

El objetivo general del curso es participar en la formacion y actuation de aquellos cuya 
responsabilidad principal es el cuidado de la coleccion animal. 

Modalidad de cursada, evaluacion y acreditacion 

Las caracteristicas generates del curso y el cronograma seran elaborados por las 
Direcciones involucradas. Siendo uno de los objetivos elevarlo ante la Coordination General 
de Formacion Profesional de la Direccion de Educacion y Trabajo del Ministerio de Educacion 
del GobBA, para lograr su aval. 
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Mejoramiento de la oferta educativa, 
sobre propuestas existentes 

2) Programa de Educadores Ambientales 

Historicamente el zoologico ha contado con un equipo de guias educativos. La funcion 
fundamental del zoologico de ejercer la educacion ambiental exige a quienes tienen que 
consumar esta action en terreno contar con una formation que permita alcanzar este fin. 

Por esta razon se ha creado el Programa de Educadores Ambientales que incluye la 
funcion de guia pero le otorga a quienes toman el curso mas herramientas para conocer, 
comprender y poder comunicar temas vinculados a la problematica ambiental y sus medidas 
de remediation o control, en forma accesible a los distintos tipos de publico. Podran coordinar 
y dinamizar cursos, talleres y otras propuestas de capacitacion ademas de guiar a grupos 
durante una visita al Parque. La capacitacion permanente es un componente basico de este 
programa. 

Esta pensado tambien para aquellas personas que deseen capacitarse como 
educadores ambientales y su objetivo no sea trabajar en el zoologico sino aplicar esos 
conocimientos y competencias en otros ambitos. 

Se agregaran contenidos como phmeros auxilios y se revisara la carga horaria de cada 
asignatura estableciendo un nuevo programa mas pertinente con esta nueva propuesta. 

Los proyectos que 
actualmente estan dentro de este 
programa son: 



Proyecto Huesos 

Presentacion 

El Jardin Zoologico de la 
Ciudad de Buenos Aires sustenta 
su labor en la conservation, la 
investigation y la educacion. Como 
parte de esta tarea desde 2007 la Direction de Educacion Ambiental y la de Bienestar Animal 
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llevan adelante el Proyecto Huesos. Se trata de una coleccion de materiales biologicos a partir 
de recursos propios cuyo proposito final es la education y la investigation. 



El proyecto preve las siguientes acciones: 

S Armado de la coleccion: Conjunto de piezas biologicas, catalogadas, inventariadas y 

clasificadas taxonomicamente. 
S Investigacion: Se procedera a la recoleccion de datos, ordenamiento, interpretation 

cientifica y preservation de todas las piezas de la coleccion. 
S Conservacion: Se garantizara a traves de diferentes acciones la preservation e 

integridad de las diferentes piezas que componen Proyecto Huesos. La conservacion 

tiene como finalidad tanto evitar el deterioro como implementar tecnicas de limpieza, 

traslado y manipulation correcta de las piezas biologicas. 
S Education: La information procesada podra utilizarse tanto como herramienta 

practica y tangible en las diferentes propuestas y actividades que brinda el Zoologico 

asi como canal y via para la divulgation de information cientifica. 



A partir de acuerdos con otras instituciones, el Zoologico se posiciona dentro de un 
contexto de education universitaria y de investigacion que permite a los/las integrantes del 
proyecto capacitarse en el tratamiento y catalogacion de piezas segun estandares vigentes. En 
noviembre de 2009, se firm 6 la Carta Acuerdo con el Area de Mastozoologia del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" que permite a ambas instituciones, 
realizar trabajos conjuntos acompanados y liderados por expertos en el tema, reforzando el 
compromiso educativo del Jardin Zoologico en el ambito cientifico nacional e internacional. 

Objetivos cumplidos durante el periodo 2007 - 2010 

S Establecimiento de un espacio fisico para la puesta en marcha y el armado de la 

coleccion: el primer piso del Monario Azul. 
S Gasification y catalogacion de las muestras existentes en el Zoologico. 
S Procesamiento de nuevas piezas para la coleccion. 

S Inicio de la confection de la base de datos fotografica para cada una de las piezas de la 
coleccion. 

S Obtencion de las fichas del software ISIS (International Species Information System) 
para el armado de las carpetas con information de los animales de la coleccion. 
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S Confeccion y diseno del inventario de la coleccion. 
S Tratamiento de todas las piezas recibidas. 
S Actualizacion de las fichas tecnicas de la coleccion. 
S Actualizacion de la base de datos fotografica. 

S Gestion de convenio con el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 

Rivadavia", Area de Mastozoologia. 
S Consolidacion de la coleccion de mamiferos. 

S Presentation del proyecto en la V Jornada Argentina de Mastozoologia, organizada por 
la Universidad del Sur y la Sociedad Argentina de Estudio de Mamiferos - Bahia Blanca 
noviembre 2010. 

Objetivos cumplidos en 2011 

S Consolidacion de la coleccion de reptiles y aves. 

S 1- parte: Diseno, confeccion y armado de cartelera y folleteria como medio de difusion 
del proyecto. 

S Actividades educativas realizadas con asistentes a cursos y actividades del zoologico. 
S Abierto a la comunidad cientifica: se recibieron visitas de la Universidad de Bio Bio, 

Chile, becarios del Conicet, area de Paleontologia de vertebrados, becarios de Museo 

Bernardino Rivadavia, estudio de pinipedos, entre otros. 
S 1- parte: Confeccion de fichas tecnicas de la coleccion como material de consulta para 

el personal del Zoo. 



Objetivos previstos para el 2012 

S Gestion de convenio con el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", Area de Paleontologia para la confeccion de replicas de las piezas unicas 
de la coleccion. 

S 2- parte: Confeccion de fichas tecnicas de la coleccion como material de consulta para 
el personal del Zoo. 

S Gestion de convenio con el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 

Rivadavia", con las areas de Reptiles y Museologia 
S Espacio fisico apropiado para montar la muestra permanente con fines educativos, 

donde se expondra material didactico, maquetas, folleteria y se realizaran charlas 

didacticas a cargo de personal capacitado relacionado con el Proyecto. 
S Armado de piezas articuladas, con fines educativos. Convenio vigente con la Fundacion 

Felix de Azara 
Recursos 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con recursos humanos y materiales 
apropiados para el desarrollo de esta propuesta. El proyecto cuenta con dos sectores fisicos 
de trabajo: el Hospital Veterinario, donde se realiza el procesamiento de las piezas, y el 
Monario Azul, para la coleccion. 



Proyecto de Conservacion Aguara Guazu 



Presentacion del proyecto 



En 1999 el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio al Proyecto de 
Conservacion Aguara-guazu (PCAG) con la intention de proteger, investigar y conservar esta 
especie autoctona en peligro de extincion. 

El aguara-guazu es el canido salvaje mas grande de Sudamerica. Su distribution 
geografica se extiende por el 
norte de Argentina, Paraguay, 
Bolivia y el sur de Brasil. 
Protagonista de innumerables 
leyendas, tiende a alejarse de la 
actividad humana y es cada vez 
mas inusual en regiones que le 
eran propias. Dentro de las 
iniciativas en su salvaguarda, 
diversos proyectos en marcha 
intentan constituir el aguara en 
especie emblematica o "bandera" 
para el ecosistema que representa 
y en Monumento Natural. 

La Direccion de Education 
Ambiental a traves del Proyecto de Conservacion Aguara-guazu trabaja con la Direccion de 
Conservacion desde el ano 1999 para contribuir y promover la preservation de esta especie 
autoctona y su entorno natural. Lo hace mediante el desarrollo del estudio e investigation ex 
situ e in situ y la implementation de un programa educativo interdisciplinario que destaca la 
importancia de la especie y su situation actual. En el ano 2000 se sumo al proyecto la 
Fundacion Bioandina desde entonces y hasta la actualidad, ambas instituciones aunan 
esfuerzos y acciones que permiten poner en salvaguarda a esta especie. 
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Actividades en curso 



S Desde 2007 el PCAG tiene a cargo la elaboration y el seguimiento del Stud Book 
Latinoamericano, registro genealogico de la especie en el que figuran los nacimientos y 
decesos de todos los individuos que habitan zoologicos y/o reservas agrupados o no en 
ALPZA -Asociacion Latinoamericana de Parques Zoologicos, Acuarios y Afines- . 

S El Zoologico es miembro activo del Grupo Argentino Aguara Guazu (GAAG), conformado 
por diferentes instituciones zoologicas, reservas y dependencias de la Direction de Fauna 
Silvestre de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nation como de las 
Direcciones de Fauna Provinciales. El objetivo del grupo es preservar a la especie y su 
medio ambiente. El Zoo es miembro del mismo desde el ano 2005. 

S Trabajos conjuntos con las areas de Biologia y Enriquecimiento Ambiental de la Direction 
de Bienestar Animal para el manejo de los miembros de la especie en condiciones 
controladas. 

S Se abre el espacio del Proyecto de Conservation a trabajos de investigation junto con 
tesistas de diferentes universidades y unidades academicas interesados/as en la 
conservation de la especie. 



Participacion en cursos y jornadas 

Los integrantes del proyecto han participado en diferentes cursos y jornadas 
no solo con el fin de aunar esfuerzos en el plan de conservation de la especie, sino tambien 
capacitandose en diferentes tematicas: 

S Jornada en Casos Clinicos en Especies de Fauna Silvestre - Zoologico de Cordoba - octubre 
2011 

S Realization Curso Internacional Bienestar Animal - Manejo y Nutrition conjuntamente 
con Temaiken - septiembre 2011- Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 

S Jornada sobre Monitoreo Hormonal no Invasivo en Fauna Silvestre - Zoologico de cordoba 
- junio 2011 

S Realization del Taller de manejo y conservation ex situ conjuntamente con la Fundacion 

Temaiken dentro del marco del Plan Nacional de Aguara-guazu - abril 2011 - Jardin 

Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 
S Participacion del II encuentro Nacional para la Conservation del Aguara y Jornada de 

Education y Comunicacion organizado por Fauna Nation y Zoologico de Cordoba - julio 

2010 -Cordoba 
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S Presentacion de Proyectos de conservation en Zoologicos - V Jornada Argentina de 

Mastozoologia, organizada por la Universidad del Sur y la Sociedad Argentina de Estudio 

de Mamiferos - noviembre 2010 - Bahfa Blanca. 
S Participation del Taller de Encuentro Educativo para la Conservation del Aguara, 

organizado por el GAAG - diciembre 2010 - Mburucuya - Corrientes 
S Participation del I Encuentro Nacional para la Conservation del Aguara organizado por el 

GAAG - diciembre 2009 - Complejo Municipal de Presidencia R. S. Pena - Chaco 

Actividades 

La Direction de Education Ambiental a traves del Proyecto de Conservation Aguara- 
guazu trabaja para contribuir y promover la preservation de esta especie autoctona y su 
entorno natural. Lo hace mediante el desarrollo del estudio e investigation ex situ y la 
implementation de un programa educativo interdisciplinario que destaca la importancia de la 
especie y su situation actual. 

Objetivos 

S Estimular la participation activa en lo relativo a la problematica ambiental. 
S Impulsar y estrechar la relation escuela y comunidad. 
S Lograr un compromiso docente. 

S Afianzar y profundizar conocimientos sobre los animales autoctonos. 

S Reconocer en la comunidad sus principales actividades economicas y sociales. 

S Reconocer los recursos naturales de la zona, bioma en el que habitan, ecologia, flora y 

fauna existentes. Importancia de esos recursos para el mantenimiento, alimentation, 

comportamiento y zona de distribution de la especie. 



Actividades ex situ 



A partir del 2010 se integra el proyecto a las actividades fijas de Parque y a los cursos 
abiertos a la comunidad, acercando a los ninos/as y adultos, la biologia y problematicas de 
esta especie, a veces poco conocida. 

Para las instituciones educativas que nos visitan se esta disenando un post-visita con 
la presentacion del proyecto y fotos (a modo de regalo) de los ejemplares para los chicos/as 
del contingente. 

Tambien en 2011 se empieza a tener contacto con docentes interesados en la especie. 
Esta comunicacion via mail nos da nuevas posibilidades de llevar el PCAG a las escuelas, 
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programa que se esta armando para el 2012, al igual que el material post visita a la 
institution. 

Ese material sera entregado a los docentes como herramienta para continuar el 
trabajo en clase. 



Se esta proyectando una nueva carteleria complementaria a la biologica de parque, la 
que constara de information educativa, de investigation y manejo, que ampliara la 
information dandole al publico e instituciones visitantes datos sobre la especie, el medio 
ambiente y su problematica. 



Actividades in situ 

La propuesta educativa del PCAG se compromete a fomentar el trabajo continuo y 
multiplicador en conjunto con diferentes grupos del pais abocados a la conservation de la 
especie, como con los/as habitantes de las comunidades involucradas. Convencidos de que la 
education es una herramienta clave y estrategica para la conservation y priorizando la 
necesidad de lograr una interaction escuela-sociedad, se plantea una propuesta educativa 
para las escuelas de comunidades rurales del area de distribution de esta especie en peligro 
de extincion. 

Teniendo en cuenta que la education sugiere no solo la transmision de conocimientos 
sino tambien un cambio en la forma de actuar o pensar, se promovera un cambio actitudinal a 
traves de actividades educativas, ludicas y recreativas, como complemento a la education 
formal y dentro del ambito escolar, sede de reunion social en zonas rurales. 



Contenidos 

Se abordaran tematicas referidas a: 



S Biodiversidad del ambiente que los rodea. 

S Diferenciacion entre animales autoctonos y exoticos. 

S Conservation del ecosistema. 

S Funciones y roles de cada uno en pos de la conservation. 

S Reconocimiento de especies. 
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Para el desarrollo de esta propuesta y como principal motivador de futuras 
actividades y seguimiento, se trabajara en forma estrecha con los/las docentes de la zona, 
aplicando diferentes recursos. 



3) Programa de bibliotecologia 



Bibliotecas del Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires 

Presentacion 

Las bibliotecas son fundamentalmente espacios de aprendizaje y sitios para el 
encuentro y la comunicacion que acompanan y sustentan los caminos del conocimiento. 
Recogen y conservan los recursos bibliograficos, informativos y didacticos en general; 
documentos en papel y en diferentes variedades de soportes. A fin de acceder a la information 
fluidamente y en relation con su entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones 
sirviendose, en la medida de lo posible y si los recursos lo permiten, de nuevas tecnologias 
que permitan estar en conexion con cualquier otra biblioteca o centro educativo. 

El 14 de mayo de 2008 el Gobierno de la Ciudad a traves de la Direccion de 
Concesiones y de la Direccion 
General del Libro, reintegro al 
Zoologico parte del material 
retirado de la institucion a 
inicios de la decada del 90 que 
habia conformado la Biblioteca 
original. Un total aproximado de 
8000 libros, muchos de gran 
valor historico patrimonial, 
fueron nuevamente alojados en 
la institucion. Esta importante 
coleccion se sumo a la incipiente 
iniciada en 2001 y conformada 
con libros adquiridos y donados 
contemporaneamente, la 

mayoria de ellos utilizados para consultas internas y externas. 
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El Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos bibliotecas: la Biblioteca 
Onelli y la Biblioteca Sarmiento -subdividida esta ultima en Biblioteca Museo y Biblioteca 
Tesoro. Entre ambas albergan mas de 9.000 piezas bibliograficas, una coleccion donde la 
ciencia, la naturaleza, la historia, el arte y la arquitectura, tienen un papel protagonico. 



Objetivos 



• Acondicionar material bibliografico, completar y actualizar el inventario 

• Iniciar tareas de diagnostico y puesta en valor de piezas bibliograficas 

• Recuperar, restaurar y digitalizar las piezas que de la Biblioteca Museo y Biblioteca 
Tesoro del Jardin Zoologico 

• Integrar a traves de los tesauros las Bibliotecas del Jardin Zoologico a las redes de 
bibliotecas nacionales, universitarias, de museos, hospitales y centros de investigacion 

• Recuperar el espacio de la Biblioteca dentro del Zoologico y de la comunidad toda 
dedicados a la lectura y la investigacion 



Recursos 

Es esencial la incorporacion de personal capacitado (Bibliotecario/a) y trabajar con el 
asesoramiento publico y/o privado en las tareas relativas a conservation, puesta en valor y 
digitalizacion. 

La concretion de estas tareas permitira al Jardin Zoologico reinsertarse en su 
comunidad tal como sus primeros directores lo imaginaron: una institution dedicada a la 
cultura, la ciencia y la investigacion. 



Resena del Proyecto 

Primera etapa 

Incorporacion de Bibliotecario 

Conexion a Internet y restitution del mail de biblioteca para consultas 
Inventarios I: actualization 

Inventarios II: unification (en la actualidad hay dos colecciones Onelli y Sarmiento) y 
migration al programa de biblioteca 
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Gestion convenios con direcciones Gobba y entes oficiales para tareas relativas a 

limpieza, conservation y restauracion del material bibliografico. 

Determination de un edificio del Zoologico destinado exclusivamente para actividades 

de Biblioteca del Zoologico 

Atencion telematica desde Biblioteca 

Organization de un espacio para reabrir la atencion al publico desde Biblioteca 



Segunda etapa 

Puesta en valor de libros y determination de destino de libros que no deban 

pertenecer a la coleccion del Zoologico con Bibliotecario especializado del 

concesionario o de planta de un ente del Gobierno Ciudad. 

Digitalizar: identification de los libros e initio de tareas 

Incorporation de la Biblioteca del Zoo a traves de los tesauros al sistema de 

bibliotecas de la Ciudad, Universidades, Instituciones educativas y cientificas. 

Atencion al publico presencial y telematica 

Actividades educativas y culturales vinculadas con la biblioteca 



4) Programa de 
accesibilidad universal 



95 



El zoologico cuenta en la actualidad con una educadora ambiental ciega que atiende y 

conduce grupos de no 
videntes y videntes a 
traves del Parque en una 
experiencia multisensorial. 

Tambien se 
convoca a una interprete 
de lenguaje de senas para 
guiar a los grupos de 
sordos que visitan el 
zoologico. 

Abrimos ademas el 
espacio del Museo al 
desarrollo de las 
cualidades y 
potencialidades de las personas con discapacidad ya que la expresion artistica constituye una 
herramienta de integration y expresion que promueve la inclusion social. 




6) Programa de 

coordinacion intra e interinstitucional de actividades educativas y 
culturales 
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Proyecto 

Visitas guiadas historico culturales en conjunto con el Ente de 
Turismo del Gobierno de la C-A.B.A 

Fundamentacion 

Declarado Monumento Historico Nacional en 1997, el Jardin Zoologico alberga una 
coleccion linica de bienes culturales. 

La Direccion de Educacion Ambiental en conjunto con el Ente de Turismo del 
Gobierno de la C.A.B.A. ha puesto en marcha la "Visita historico - cultural" donde el visitante 

local y el turista descubriran la 
historia de los edificios, 
monumentos y obras de arte 
emplazados dentro del Zoologico. 

Inaugurado en 1888, el 
Zoologico sostiene y fomenta los 
objetivos cientificos y culturales 
fijados por sus primeros 
directores Holmberg y Onelli, y 
ofrece al visitante ambito que 
conjuga arte y naturaleza, ciencia 
y cultura. 



Objetivos 

Que los asistentes logren: 

S Apreciar el Zoologico desde una dimension historica y cultural 

S Conocer los origenes del Zoologico y que a traves de el se aproximen a los cambios 
conceptuales desarrollados por estas instituciones, sus metas y contribuciones a la 
comunidad 

S Acercarse a la historia de la Ciudad y la Nacion y la participation del Zoologico y sus 
responsables en el desarrollo socio cultural de su entorno 
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S Descubrir las obras de arte, esculturas, monumentos, edificios emplazados en el 

parque y sus autores y disenadores. 
S Observar el Zoologico como un espacio integrador de cultura y naturaleza 



Contenidos principales 



S Historia del Zoologico. Origenes y contexto socio cultural. El legado de sus primeros 
directores 

S Del zoologico victoriano a zoologico moderno 

S Edificios emblematicos, obras de arte y monumentos: description, autores, estilo, 
funcion original y actual 



Evaluation 

La evaluation de la propuesta se realiza a traves de encuestas que pretenden dar 
cuenta de los facilitadores y obstaculizadores que se presentaron antes y durante el 
recorrido; asimismo se solicita a los/as participantes del la visita que expresen su 
opinion sobre la dinamica de funcionamiento y las expectativas que tenian en relation a 
la misma. 



Proyecto 
"Artesanos por un dia" 
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Desde su inauguration, el 30 de octubre de 1888, el Zoologico participo activamente 
en el desarrollo social y cultural de su entorno. Fue pionero en exhibir especies unicas, en 
investigation y education. A estas actividades propias de todo zoologico, sumo el interes 
cultural y un imponente conjunto artistico arquitectonico, unico en la ciudad, merito 
principalmente de sus dos primeros directores: Eduardo Ladislao Holmberg y Clemente 
Onelli. Este capital lo convirtio en patrimonio cultural de la Ciudad y Monumento Historico 
Nacional en el ano 1997. 

En el ano 2003 el Jardin Zoologico da inicio al Programa de Restauracion y 
Conservation monumentos, obras de arte y edificios historicos basado en los principios 
internacionales de conservation y restauracion de obras patrimoniales y se da comienzo 
a tareas agrupadas bajo ejes tanto tecnicos y de investigation asi como de education e 
institucionales en los que se alinean esfuerzos y compromisos que facilitan y promueven 
un acercamiento al Zoo tanto como espacio de y para la education y la conservation al 
tiempo que ofrece un recorrido unico donde apreciar estilos artisticos y arquitectonicos 
que permiten apreciar, conocer y aprehender de la historia y el legado cultural del pais y 
de la ciudad. La articulation entre el Jardin Zoologico y la Escuela Taller dependiente de 
la Direction General Casco Historico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
se produce en 2004 a partir de un acuerdo conjunto que entre otros puntos permite que 
alumnos/as del Programa Escuela Taller se involucren en la restauracion y puesta en 
valor del Templo Hindu de los Elefantes; el acuerdo se complemento con la conformation 
de un taller de restauracion en el que se llevaron adelante practicas de obra y 
asesoramientos con el apoyo de profesionales, tecnicos y artesanos del Jardin Zoologico 
asi como profesores y maestros de oficio de la Escuela Taller con la firme intention de 
conservar y difundir el valioso capital cultural y patrimonial que guarda el Zoo de Buenos 
Aires. 



inauguration del Zoo, a vecinos, publico visitante y escuelas a participar de la actividad 



del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires invitan 

todos los anos, 

acompanando los 

tradicionales festejos 

conmemorativos al 

aniversario de 



Jardin Zoologico de la 
Ciudad de Buenos Aires 
"Eduardo Ladislao 
Holmberg'' y la Escuela 
Taller del casco Historico 



En este marco, el 
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"Artesanos por un d\a", jornada en la que podran apreciar las tareas que habitualmente 
desarrolla la Escuela y realizar sus propias molduras, patinas y ornatos, no solo 
orientados y asistidos sino compartiendo un espacio de intercambio con profesores, 
maestros de oficios y alumnos/as de la Escuela Taller. 

Proyecto 
Museo de Arte Infantil y Juvenil 
Del Jardin Zoologico de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Presentacion de la propuesta 

Un museo es una institution que se ocupa de conservar, difundir e investigar el 
material alii expuesto. A su vez, produce circulation de discursos y estrecha lazos sociales a 
traves de catalogos, libros tematicos y otras ediciones graficas. Generalmente, los museos de 
arte albergan obras de artistas consagrados, como asi tambien obras que han sido 
significativas para determinadas culturas. En algunos casos, las obras nos remontan a un 

pasado, destacando las virtudes 
de su autor/a, y en otros, el 
objeto contribuye a la 
construction del pasado 
historico. 

Por ser un sitio al que 
acuden ninos, ninas y jovenes, en 
paseos familiares recreativos y 
en forma de visitas guiadas 
desde las escuelas, el Zoologico 
es sede del Museo de Arte 
Infantil y Juvenil. Asimismo, el 
Parque permite vincular a estos 
sujetos con la naturaleza, con el 
mundo animal y vegetal y con su 
patrimonio cultural y se torna un espacio propicio para estimular el imaginario infantil y 
juvenil. 

La particularidad del proyecto es que los/as autores/as de las obras son jovenes o 
ninos/as. Las obras no son conservadas por la trascendencia de su autor/a ni para reconstruir 
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el pasado de una cultura, sino para instituir la historia del arte infantil y juvenil y forman 
parte del patrimonio del museo. Nos hablan e interpelan desde un presente que sera historia 
en un future 

La creation y puesta en marcha del Museo de Arte Infantil y Juvenil del Jardm Zoologico 
de Ciudad de Buenos Aires se afirma en la existencia de una produccion plastica de los/as 
ninos/as que el sistema educativo promueve desde el Nivel Inicial de education. Esta 
produccion, rica en matices y elaboration tematica, con recursos plasticos muchas veces de 
gran alcance, carece usualmente de un continente que sistematice, ordene y exhiba este 
material. 

El proyecto tiene la firme intention de brindar a la comunidad educativa y a diferentes 
instituciones y asociaciones de la sociedad civil, un espacio, una herramienta, al alcance de 
todo/a docente, que permita fortalecer la subjetividad de cada nino/a, con el aporte de algo 
unico e irrepetible como es la propia produccion plastica. 

El Museo de Arte Infantil y Juvenil es un disparador, un espacio que apuesta a la 
transformation, al intercambio y al companerismo a traves del arte, motivo por el cual 
fomentamos y compartimos alternativas plasticas que fomenten la capacidad creativa y 
promuevan la comunicacion y expresion tanto con uno mismo como con los demas. Abrimos 
asi el espacio del Museo al desarrollo de las cualidades y potencialidades de las personas con 
discapacidad ya que la expresion artistica constituye una herramienta de integration y 
expresion que promueve la inclusion social. 

La exposition y el trabajo con las producciones infantiles y juveniles nos permiten 
construir y difundir un patrimonio que habilita a la narration de una historia. El Museo 
instituye una historia del arte infantil y juvenil, legitimando su produccion e introduciendola 
de este modo en el mundo del arte. 



Objetivos 



S Legitimar la produccion artistica de ninos/as y jovenes y narrar a traves de ella 

una historia del arte infantil y juvenil. 
S Fomentar la capacidad creativa promoviendo la integration socio-cultural. 
S Reconocer al Arte como elemento integrador de todas las personas en la sociedad. 
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S Incorporar el arte y su expresion a los objetivos educativos y conservacionistas ya 
presentes en el Jardin Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires. 



Auspicios Education y Cultura. Convenios 

En 2002 a partir de un proyecto presentado por la artista plastica Ester Suaya se initio 
la disposition del Museo como espacio dentro del Zoo. Al mismo tiempo, surgio el I Concurso 
National de Arte Infantil con la firme intention de promover el arte e ir conformando un 
patrimonio propio. 

Las premisas del proyecto, sus bases fundamentales: conservation, investigation y 
difusion y legitimation del arte infantil, permitieron que para su inauguration se contara con 
el auspicio de las entonces Secretarias de Education (20 de mayo - Resolution 1292) y de 
Cultura (26 de mayo - Resolution 1267) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos 
auspicios incluyen el espacio del Primer Museo de Arte Infantil y las actividades desarrolladas 
en este marco. 

En 2007, con la reapertura del Museo y como parte de los acuerdos y convenios que 
venia celebrando la Direction de Education Ambiental del Zoo, se cerraron numerosos 
convenios con instituciones y fundaciones cuyas actividades estan enmarcadas en las 
premisas de este espacio. Actualmente el edificio se encuentra cerrado al publico con miras a 
iniciar los trabajos de mantenimiento y refuncionalizacion pertinentes. 



Propuesta de actividades a realizarse en el Museo de Arte 

El Museo logro producir nuevos modos de adquirir y apropiarse del conocimiento. La 
visita al Parque articulada con el trabajo artistico y la labor desarrollada por las distintas 
instituciones educativas que han presentado proyectos en el espacio del museo dan cuenta de 
la resignificacion y reelaboracion producida sobre los modos de construir, enriquecer, 
modificar y diversificar los esquemas de conocimiento. 

Las actividades que tiene proyectadas el Museo de Arte Infantil y Juvenil para 2012 
estan en concordancia con las funciones del mismo. Es por ello que dichas actividades estaran 
desarrolladas dentro de las siguientes areas: 



a) VII Concurso National de Arte Infantil: El objetivo de este concurso es estimular 
la interaction y la production artistica tanto individual como colectiva, en casa y en la escuela. 
La entrega de premios se realiza en octubre en coincidencia con los festejos del aniversario 
del Zoo. La tematica se define acorde con las efemerides vigentes de Naciones Unidas, siempre 
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vinculadas con el cuidado y conservation del medio ambiente y del patrimonio cultural. La 
election de los trabajos ganadores esta a cargo de un jurado de especialistas. Las obras 
premiadas son expuestas en el Museo de Arte Infantil y Juvenil y pasan a formar parte del 
patrimonio del Museo. 

b) Exposiciones: Las muestras se conforman acorde a tematicas relacionadas con la 
conservation y el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural. 

S Exposiciones rotativas en las vitrinas del museo de trabajos plasticos realizados 
por ninos/as y jovenes de diferentes instituciones 
educativas / recreativas / sociales / comunitarias. 

S Inauguraciones y/o cierre de las exposiciones con actividades de las instituciones 
participantes. 



c) Talleres recreativos: 

Actividad conformada por dos tipos de talleres, a los que corresponde un espacio y 
tiempo especificos: 

S Talleres de fines de semana y vacaciones de invierno y verano: pensados como un 
espacio durante la visita al parque para la expresion creativa de ninos/as en fines de 
semana y feriados 

S Talleres en vacaciones articulados a propuestas del Zoo: dirigidos a ninos/as que 
participan de la Colonia de vacaciones de invierno y verano en el Zoo articulados con 
las diferentes tematicas que se abordan en la propuesta. 

d) Clases abiertas con artistas en temas especificos: Se proyecta generar espacios 
de intercambio con artistas provenientes de diferentes disciplinas artisticas: escultura, 
pintura, fotografta, etc. Por ejemplo, en las inauguraciones de muestras, un artista invitado 
realizaria una clase abierta. De esta manera los "pequenos artistas" se acercaran aun mas al 
arte y podran intercambiar ideas y generar proyectos. 

e) Actividades para la comunidad: Fiesta de la forma y el color: El objetivo es 
ninos/as y adultos participen de una jornada de arte en el Zoo. Esta actividad tiene la 
modalidad de evento y se preve realizaria al menos dos veces al ano en coincidencia con, por 
ejemplo, las celebraciones por el Dia del Animal y el Dia de la Primavera entre otras posibles. 

f) Efemerides en el Zoo: Esta actividad tiene como finalidad reconocer y brindar un 
espacio a fechas que suelen quedar fuera del calendario escolar habitual y sin embargo tienen 
y dan cuenta de un amplio panorama cultural relacionado con las ciencias, las artes, las letras 
y otras disciplinas. 
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El objetivo de la propuesta es que los/las docentes junto con sus alumnos y alumnas 
perciban al Zoo como un espacio donde conjugar y abordar el arte y la naturaleza: 



Calendario tentativo de efemerides: 



• 26 de enero Dia mundial de la education ambiental 

• 02 de febrero Dia mundial de los humedales 

• 22 de abril: Dia Mundial de la tierra 

• 29 de abril: Dia del Animal 

• 09 de mayo: Dia internacional de las Aves 

• 18 de mayo: Dia internacional del Museo 

• 22 de mayo: Dia internacional de la Diversidad Biologica 

• 05 de junio: Dia mundial del medio ambiente 

• 08 de junio: Dia mundial de los oceanos 

• 17 de junio: Dia mundial contra la lucha desertification y sequia 

• 07 de julio: Dia de la conservation del suelo 

• 29 de agosto: Dia del arbol 

• 27 de septiembre: Dia Nacional de la conciencia ambiental 

• ler. sabado de octubre: Dia Interamericano del agua 

• 30 de octubre aniversario del Jardin Zoologico 

• 6 de noviembre: Dia de los Parques Nacionales 

• 22 de noviembre: Dia de la Flor Nacional (ceibo) 



g) De la escuela al Zoo: se busca generar un espacio de taller para que los/las 
docentes de disciplinas plasticas aborden tematicas relacionados con la vida animal y vegetal. 
Podran seleccionar: 

S Animales de la Selva 
S Fauna autoctona 
S Reptilario 

S Los "gigantes de la sabana africana" 
S Viviendo en el agua 

En una primera parte, se realizara un recorrido puntual para conocer y familiarizarse 
con los animales y plantas sobre los que se va a trabajar. La segunda parte transcurrira en el 
Museo, donde los/as participantes podran expresar lo percibido y aprendido sobre los 
animales a traves de diversas tecnicas plasticas. 
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El objetivo es que los/las docentes junto con sus alumnos y alumnas trasladen la clase 
tradicional de plastica al espacio del Zoo sirviendose de los recursos simbolicos que el mismo 
posee. 



Recursos 

La coordination general de las propuestas estara a cargo de personal de la Direction 
de Education Ambiental y educadores ambientales del Zoologico realizaran los talleres y 
actividades programadas. 

Para la ejecucion de las actividades se contara con recursos materiales necesarios y 
acordes con las edades de los/as participantes. 



Evaluation 

Se planifican evaluaciones en terreno de forma conjunta con integrantes de institutos 
especializados en arte que tendran como objetivo dar cuenta de: 

S Lo aprendido en actividades que involucren procesos de ensenanza y/o aprendizaje 
en el ambito del Zoo. 

S Los facilitadores y obstaculizadores que intervinieron en el desarrollo de las 
diferentes propuestas. 

S Los logros parciales y los resultados finales obtenidos al promediar y al finalizar cada 

una de las actividades. 
S El nivel simbolico de las creaciones producidas en los diferentes espacios. 



Como instrumentos para la evolution de las distintas propuestas hasta el momento se 
utilizan: 



S La observation directa por parte de los/as coordinadores/as de las diferentes 
propuestas. 

S Informaciones obtenidas de conversaciones con los/as participantes y responsables 

de cada una de las actividades. 
S Encuestas (abiertas, semicerradas o cerradas segun los aspectos a evaluar) a los/as 

participantes y responsables de cada una de las actividades. 
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Todas las actividades y propuestas que forman parte del proyecto del Museo de Arte 
Infantil y Juvenil seran evaluadas a fin de ratificar su pertinencia y realizar ajustes y/o 
modificaciones segun las necesidades contextuales y particulares de los grupos asistentes. 

Proyecto 
Introduccion a la restauracion 
Curso teorico-practico 

Fundamentacion 

El Jardin Zoologico de Buenos Aires estuvo desde su creation vinculado al desarrollo 
social y cultural de la ciudad. Un punto de encuentro, un paseo unico donde confluyen 
portenos y turistas de diferentes partes del pais y del mundo. 

Sus primeros directores, Eduardo Holmberg y Clemente Onelli, destacados cientificos 
y educadores de la epoca, impulsaron no solo la conformation de una importante coleccion 
faunica, sino tambien la construction de edificios y obras de arte de diferentes estilos 
arquitectonicos y artlsticos. 

Arquitectos y artistas reconocidos intervinieron en el diseno y emplazamiento de 

edificios, esculturas, fuentes, 
puentes, especies vegetales y 
senderos de este hermoso 
paseo. La mayoria de los 
edificios se construyeron en 
la primera mitad del siglo XX, 
y estaban asociados a la 
arquitectura de la region de 
donde provema la especie 
animal que alii se alojaba. 

Este valioso capital 
natural y artistico, convirtio 
al Zoo en parte esencial del 
patrimonio de la Ciudad, y 
por su significacion historica y cultural fue declarado en 1997 Monumento Historico Nacional. 
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La necesidad de conciliar las exigencias de la evolution y el desarrollo de actividades 
con la salvaguarda de los valores ambientales y culturales constituyen hoy uno de los 
principales objetivos a alcanzar por este Zoologico en pleno siglo XXI. 

Por ello y entendiendo que "la conservation de los monumentos implica 
primeramente la constancia en su mantenimiento", es que a partir de 2003 el Zoo implementa 
un Programa de Conservation y Restauracion de sus obras de arte, monumentos y edificios 
historicos. En el marco de este programa se ha realizado la puesta en valor y restauracion de 
algunas obras de arte y arquitectura y otras que se encuentran en proceso de intervention. 

La conservation solo puede concretarse a partir de la toma de conciencia del valor de 
la memoria colectiva en el afianzamiento de la propia identidad. 



La mejor garantfa de conservation de los monumentos y de las obras de arte 
proviene del afecto y del respeto del pueblo. Este sentimiento puede ser favorecido por 
acciones apropiadas de las instituciones, habituando a la infancia y a la juventud a 
abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos, induciendo al 
entendimiento del significado y, en general, a interesarse en la protection de los 
testimonios de todas las civilizaciones 



Se propone tambien dentro del programa mencionado, el desarrollo de tematicas 
vinculadas a la historia, arte y patrimonio cultural. A traves de diferentes propuestas se busca 
promover acciones que incentiven el estudio y cuidado del patrimonio en diferentes niveles 
de education y rangos etarios. Se concentran aqui aquellas acciones vinculadas con el 
intercambio y la sinergizacion de propuestas con otras instituciones, publicas y privadas 
interesadas en el cuidado y conservation del patrimonio cultural y natural, al tiempo que se 
busca multiplicar esta concientizacion a traves de ninos, jovenes y adultos para que ellos 
mismos se transformen en mensajeros para sus pares. Desde la education afirman Medrano y 
Guagliardo, se debera instalar la conciencia de bien cultural, introduciendo su practica desde 
el nivel initial, desde la historia oral, teniendo a los valores como testimonio de la cultura. Los 
testimonios significativos representan la historia y la evolution social, componentes 
necesarios e imprescindibles de su identidad. 

Seguros de ello es que desde nuestro lugar coordinamos iniciativas y esfuerzos para 
proponer a la comunidad una nueva mirada para apreciar la belleza de este conjunto edilicio 
paisajistico-ambiental y artistico-ornamental, y comprender que es la comunidad quien le da 
el verdadero sentido a la conservation, al reconocerse heredera de un legado, y responsable 
de transmitirlo a futuras generaciones. 

El curso que se presenta es organizado conjuntamente entre el Jardin Zoologico de la 
Ciudad de Buenos Aires y el Centro International para la Conservation del Patrimonio de 
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Argentina - Cicopar. La propuesta busca difundir y concientizar acerca del cuidado y 
conservation del patrimonio cultural y poner al alcance de los interesados/as las distintas 
tecnicas aplicadas en la restauracion de bienes culturales. 

El curso esta dirigido a todas aquellas personas interesadas en el patrimonio edificado 
que deseen realizar una aproximacion a conceptos teoricos vinculados al cuidado y 
conservation del patrimonio cultural y a las tecnicas de restauracion aplicadas para su 
preservation. 



Objetivos 



S Generar conciencia para el cuidado y conservation de los bienes culturales y 
patrimoniales 

S Aprender tecnicas de restauracion y conservation de bienes patrimoniales como 
formas concretas de intervention, tendientes a su preservation y salvaguarda. 

S Analizar el estado de situation actual en la problematica de conservation y 
preservation del patrimonio edificado 

S Promover a los parques y jardines como espacios de confluencia y desarrollo del 
patrimonio integral de una region 

S Apreciar el Zoologico desde una dimension historica y cultural 

S Observar el Zoologico como un espacio integrador de cultura y naturaleza 



Estrategias: 



S Aprender tecnicas de trabajo artesanales aplicadas a la restauracion 
S Poner a disposition herramientas teorico-practicas que permitan acceder al cuidado y 
conservation de los bienes culturales 



Modalidad de cursada 
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Se trata de un curso teorico- practico de tres (3) modulos: un (1) modulo 
teorico y dos (2) modulos practicos que se dictaran en forma de taller. El curso tendra una 
duration maxima de 3 meses. 



Programa tentativo 



Clase 1 : Historia y Teoria de la conservacion del Patrimonio. Que es el Patrimonio. 
Distintos tipos de patrimonio: cultural, natural, estructural, social, etc. Que es la conservacion 
y por que conservar. Parametros que se tienen en cuenta para determinar que un edificio se 
historico. 

Clase 2 y 3 : Normativa patrimonial. Documentos Internacionales: Criterios de 
intervention contenidos en los documentos internacionales. Carta de Atenas, Carta de 
Venecia, Normas de Quito, entre otras. 

Clase 4 : La ornamentation de Buenos Aires: conocimiento y analisis del lenguaje 
ornamental, su procedencia historica y. la aplicacion de los mismos a partir del siglo XVIII en 
Europay America 

Clase 5 y 6 : Lectura del edificio Tipologias: sistemas constructivos. Componentes de 
los edificios. 

Clases Teorico - Practicas 

Taller de yeseria : 4 clases. 

Objetivo: Aprender la tecnica de ejecucion de ornatos lineales o de revolution 
(molduras, plafones, etc) mediante el conocimiento de los materiales y el uso y elaboration de 
herramientas destinadas a tal fin. 

• Introduction teorica : Los materiales de la construccion La piedra y la canteria. Adobe 
y tapias de barro: La cal en la albanileria. El yeso y el oficio del yesero. Aditivos Las 
herramientas del yesero. 

• Taller de practica : Construyendo sus propias herramientas para molduras. Reconocer 
las herramientas y materiales basicos. Preparacion del yeso, Realizacion de 
ornamentos varios: Molduras rectas y curvas; plafones; elementos tridimensionales. 
Aplicacion de molduras sobre pared y columna. 



Taller de modelado y molderia : 4 clases. 
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Objetivo: Aprender la tecnica de modelado en arcilla y la de ejecucion de moldes 
sencillos para la realization de piezas de reposition. 

• Introduction teorica: Conocer las herramientas y los materiales para la realization de 
modelados y realization de moldes y contra moldes. Manejar las tecnicas basicas 
correspondientes. Bases de dibujo y diseno. Reproducciones. 

• Taller de practica: Elaboration de moldes sencillos. Vertido y vaciado. Secado. 
Desmoldantes y desmonte. Reajuste. Desbastado, pulido y acabados. 

Taller de dorado a la hoja : 2 clases. 

Objetivo: Aprender las diferentes tecnicas de ejecucion de dorado a la hoja. 

• Introduction teorica: Conocer las herramientas y los materiales para la realization de 
dorado a la hoja. Conocer las distintas tecnicas. 

• Taller de practica: Dorado de una pieza. Aplicacion y brunido del bol de base. 
Aplicacion de las hojas de dorado. Brunido y termination final. 



Organization del curso 

Los dias y horarios para la realization del mismo seran los martes de 18.00 a 20.00hs 
para los espacios teoricos y los dias sabados 9.00 a 12.00hs para los espacios de taller. Como 
cierre, se propone un recorrido historico- patrimonial por el Jardin Zoologico de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Cierre del curso: dia sabado de 09.00 a 12.00 horas - con aperitivo, brindis fin de 
curso y entrega de certificados de asistencia (75% asistencia requerido) 



Evaluacion 

La evaluacion de la propuesta se realiza a traves de encuestas que pretenden dar cuenta 
de los facilitadores y obstaculizadores que se presentaron durante el curso. Asimismo se solicitara 
a los/as participantes que expresen su opinion sobre la dinamica de funcionamiento y las 
expectativas que tenian en relation a este curso. 
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Mejoramiento de la oferta educativa. 
Nuevas propuestas. 

Programa de interpretation ambiental o de patrimonio 

Para complementar y enriquecer todas las propuestas que se vienen 
desarrollando se considera prioritario el diseno e implementation de un programa de 
interpretation ambiental para atender la necesidad de comunicar los mensajes 
relevantes sobre conservation de nuestro medio ambiente, y las funciones que realiza 
el zoologico en ese sentido, a los distintos segmentos de audiencias no cautivas que 
visitan el Parque. Con este proposito se initio un trabajo de planificacion 
interpretativa que consiste en el analisis del recurso, analisis de los visitantes, 
definition de los temas y selection de los medios de interpretation. 

El Plan de Interpretation determina a partir del analisis del Parque y de sus 
visitantes, cuales son los mejores medios y lugares para comunicar en forma efectiva 
los mensajes de conservation y al mismo tiempo, garantiza una experiencia didactica 
sumamente gratificante y original para los visitantes. 

Resena de las etapas de la Planificacion 

1. Diagnostico (personal existente, planes o programas, productos, etc.) 

2. Formulation de objetivos 

3. Analisis del recurso 

• Rasgos naturales y culturales relevantes 
Capacidad de carga / Mapa de uso 
Potential interpretativo 

4. Analisis de los usuarios 

Necesidades, expectativas y limitaciones 

• Diseno y ejecucion de instrumentos de diagnostico (encuesta] 

5. Definition de Temas a comunicar 
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6. Definition de Programas y Medios interpretativos (carteles, folletos, 
senderos, 

Centros de interpretation, guias, etc.) 

7. Redaction del borrador del Plan 

8. Taller de evaluation del Plan borrador 

9. Redaction del documento final = Plan 

Como parte del relevamiento del recurso se realizo un diagnostico de la carteleria del 
Parque y se formula una alternativa superadora 



Relevamiento de la carteleria del Jardin Zoologico de Buenos Aires 
"Eduardo Ladislao Holmberg", 



Programa de rediseno conceptual, grafico y estrategico, 



El Zoologico de Buenos Aires cuenta actualmente con una cantidad y variedad de 
carteles que no responden a un sistema senaletico unico y homogeneo. Existe una diversidad 
de disenos que son diferentes aun dentro de una misma categoria: informativos-tecnicos 
acerca de las especies por ejemplo. 
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Esta diversidad se extiende a otras categorfas de carteles, conformando en conjunto 
un discurso grafico confuso y innecesariamente heterogeneo. Existe una discordancia entre 
los distintos elementos de diseno (color, tipografia, soporte, estructura, etc.). La correction de 
esta situacion es un objetivo primario. 
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Categorias de carteles identificadas 

Actualmente en el Parque se encuentran representadas las siguientes categorias. 



Informativa/tecnica: esta representada por los carteles que se ubican frente a los recintos de 
los animales ofreciendo informacion tecnica referida a las especies alii alojadas. (Cantidad 81) 
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Identificatoria: es la que agrupa los carteles o rotulos que identifican espacios 
administrative^, de uso publico o que solo consignan los nombres de especies de animales, 
plantas, esculturas u otras obras de arte. (Cantidad 63) 
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Normativa: la componen aquellos carteles que indican en forma imperativa pautas de 
conductas exigidas en el lugar visitado. Pueden ser de prohibition, atencion, obligation, 
prevention o seguridad. (Cantidad 324). 





Orientativa: esta categoria esta representada por los carteles que le permiten al usuario 
establecer su ubicacion dentro del Parque y dirigirse hacia un lugar determinado generando 
mejor accesibilidad a los sitios y servicios. Otorgan seguridad y satisfaction en los 
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desplazamientos y las acciones. Puede incluirse tambien en esta categoria los carteles y 
rotulos identificatorios de espacios y servicios. (Cantidad 28). 




r 
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Direccional: incluye aquellos carteles que cumplen una funcion exclusiva de circulation. 
(Cantidad 6). 




Publicitaria: la conforman los carteles que ofrecen productos y servicios para consumo. 
(Cantidad 18). 
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Conmemorativa: compuesta por los carteles y placas que aluden a personalidades o eventos 
puntuales relevantes que forman parte de la historia del sitio visitado. (Cantidad 4). 




Programa de rediseno conceptual, grafico y estrategico. 
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Este programa toma como eje rector la modalidad de interpretation ambiental o de 
patrimonio para repensar y redisenar la propuesta de los medios no asistidos que se ofrecen 
en el Parque. 

El primer objetivo es entonces la adicion de la categoria interpretativa y la 

creation de un sistema visual tanto para la comunicacion del patrimonio natural como 
cultural. A continuation describimos la categoria interpretativa y mostramos algunos 
ejemplos. 



Categoria adicionada 



Interpretativa: la integran los carteles que facilitan la comprension de la information que 
porta o reside en el bien o sitio visitado y, de forma didactica y coloquial provocan el interes, 
vinculacion y valoracion del patrimonio y el aumento de la satisfaction del visitante. Se 
caracterizan por la economia de information, la que se presenta en forma atractiva y clara con 
intencionalidad pedagogica y provocativa de una busqueda complementaria. 

Se incluyen tambien en esta categoria las estaciones interpretativas que son conjuntos 
de apoyaturas (carteles, corporeos, etc.) que pueden combinarse con infraestructura para 
descanso y se ubican en sitios que no compitan con el recurso visitado. De esta forma 
comunican los temas relevantes seleccionados y facilitan la comprension de la information y 
la revelation de significados de forma sencilla y adecuada a los distintos segmentos de 
visitantes. 

En el marco de este programa se montaran estaciones interpretativas de patrimonio 
natural y cultural. 

A continuation se muestran dos fotografias de la primera estacion interpretativa 
montada en el Zoologico de Buenos Aires y la totalidad de los disenos de la misma. 
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Conservar es usar con imeligerKia, y iupuestamente, « un atributo encfusivo Que ustedes poseeri 
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Los disenos que siguen, corresponden a los carteles interpretativos que se colocaran 
en los ingresos de Plaza Italia y Av. Libertador. Con ellos se intenta comunicar las funciones de 
un zoologico moderno y aquellas tareas muy costosas en todo sentido que el visitante no 
puede percibir en el Parque, como son los proyectos de conservation. 




acjerdn en el zoologico, 

est.ro verdflderot'sfueno estA pi 

edan nacer en liber 








f 






tUAMOT OllTAHOO UN CAMtIO 


©Zoo 



127 




El subsitema que atendera las necesidades de comunicacion del patrimonio cultural 
del zoologico contemplara la infografia como elemento mediador con el visitante. A 
continuation se expone un ejemplo de ello. 



Historia del Jardin Zoologico de la ciudad de Buenos Aires 
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Historia Monumental 
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Se creara un subsistema para la carteleria identificatoria (nomencladora) e 
interpretativa de los bienes que conforman el patrimonio cultural del zoologico. Incluira 
tambien este subsistema carteleria orientativa y direccional. 
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Otro subsistema sera disenado para las especies botanicas y tambien incluira 
cartelena nomencladora o identificatoria e interpretativa. 
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Proyecto Audioguia 



Como una option mas para aquellas personas que quieran recorrer el Parque en forma 
individual de acuerdo a sus tiempos y preferencias, se disenara un guion de visita para ser 
portable en un soporte electronico y de uso individual. 

El guion contemplara lo mas relevante del patrimonio natural y cultural que alberga el 
Zoologico de Buenos Aires. Estara disponible en castellano, ingles y portugues en una primera 
etapa y podra ser reformulado este topico en funcion de lo que surja del analisis de los 
usuarios del Parque. 




ANEXOS 

DIRECCION DE COMUNICACION 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES 




Jardin Zoologico de Buenos Aires 
Direction de Comunicacion y Relaciones Institucionales 



Se adjuntan aparte varios volumenes 
que recopilan articulos periodisticos de 

los ultimos anos. 




ANEXOS 



DIRECCION DE BIENESTAR ANIMAL 




Jardin Zoologico de Buenos Aires 
Direction de Bienestar Animal 



Se adjuntan diversos protocolos, 
procedimientos y manuales en relacion 
con las areas de Veterinaria, 
Cuidadores, Nutricion y Biologia. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Bienestar Animal 



Protocolo con medidas de seguridad para tratamientos 



1. En el hospital 

A continuation se detallan las medidas de seguridad a seguir para el correcto 
desempeno de las tareas en el hospital veterinario. 

• Solo el personal autorizado por el area veterinaria podra estar en el sector de 
tratamientos. 

• Todas las personas presentes cumpliran las indicaciones del veterinario a cargo 
del tratamiento. 

• Todo el personal que entre en contacto con el paciente debera usar guantes de 
latex. 

• Cuando se trabaje con monos debera usarse barbijo, en forma obligatorio. 

• Todo el personal que tenga smtomas de enfermedad infectocontagiosa, no podra 
participar de las maniobras. 

• Todo el material que se use para el tratamiento (guantes, gasa, algodon, hilos, 
panos) debera descartarse en bolsas rojas y depositarse en el sector de acopio de 
residuos patologicos. 

• Todo el material inciso-punzante (agujas, hojas de bisturi) debera ser 
depositado en contenedores bien identificados. 

• Luego del tratamiento del animal enfermo, se procedera a la desinfeccion de las 
superficies donde estuvo apoyado. 

• Luego de cada cirugia se limpiara y esterilizara el material quirurgico utilizado. 

• Todo el personal involucrado se lavar[a las manos con jabon antiseptico al 
fmalizar la tarea. 

• El veterinario a cargo sera responsable que el sector quede en condiciones 
adecuadas para poder recibir a otro paciente. 

2. En un recinto 

• Solo el personal autorizado por el area veterinaria podra estar en el sector de 
tratamientos. 

• Todas las personas presentes cumpliran las indicaciones del veterinario a cargo 
del tratamiento. 

• Se procurara que las maniobras se realicen en un sector alejado del publico 
visitante. 

• Todo el personal que entre en contacto con el paciente debera usar guantes de 
latex. 

• Cuando se trabaje con monos debera usarse barbijo, en forma obligatorio. 
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• Todo el personal que tenga smtomas de enfermedad infectocontagiosa, no podra 
participar de las maniobras. 

• Todo el material que se use para el tratamiento (guantes, gasa, algodon, hilos, 
panos) debera descartarse en bolsas rojas y depositarse en el sector de acopio de 
residuos patologicos. 

• Todo el material inciso-punzante (agujas, hojas de bisturi) debera ser 
depositado en contenedores bien identificados. 

• Todas las secreciones (sangre, orina, etc) se lavaran con hipoclorito de sodio y 
agua, al fmalizar el tratamiento 



Grado de insalubridad 

• Riesgo potencial: Salpicaduras, inhalacion o contacto directo de secreciones de 
los animales, posibilidad de contagio de enfermedades zoonoticas. Mordeduras, 
patadas, etc, dependiendo de los animales tratados. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Bienestar Animal 



Protocolo del Area de aislamiento 



A continuation se detallan los cuidados y pasos a seguir para el correcto desempeno de 
las tareas en el area de aislamiento 

• Los implementos usados para el aseo deberan permanecer siempre en esta area y 
nunca ser transportados o usados en otra area. 

• Todos los desechos se deberan manejar de tal manera que no se exponganla 
resto de la coleccion, para ello e retiraran en bolsa roja y se retiraran como 
residuo patologico. 

• La persona encargada del manejo del area, lo hara al final del su jornada 
laboral. 

• Todo el personal que ingrese al area debera usar botas y mojar las mismas en el 
pediluvio, con solution desinfectante, de la entrada 

• Toda persona que entre al area debera usar barbijo y guantes de latex. 

• Esta terminantemente prohibido comer, beber, fumar, manipular lentes de 
contacto en el area. 

• Todo el personal que ingrese de asegurar el cierre de la puerta, a fin de evitar la 
posible fuga de animales sueltos, como asi impedir la salida de residuos 
contaminantes. El mismo recaudo se debera tomar al retirarse 

• Antes retirarse el personal debera cambiar el calzado. 



a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. Verificar estado general del recinto y vidrios de forma tal que los mismos se 
encuentren sanos. 

03. Efectuar limpieza y desinfeccion general del recinto, con los elementos destinados 
para el sector, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, mediante agua, lavandina y 
detergente, utilizando botas y guantes. 

04. Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra rabia y tetano. 

05. Al fmalizar lavarse las manos con agua y jabon. 



b) Para efectuar limpieza de j aulas volantes 

01. Retirar de la jaula al animal correspondiente, abriendo y levantando las puertas 
guillotinas y colocandolo en otra jaula similar. 
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02. Limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de destinados para el sector con 
agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

03. Si no se puede retirar el animal realizar la tarea tratando de molestar lo menos 
posible a los animales. 

03. Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra rabia y tetano. 

04. Al fmalizar lavarse las manos con agua y jabon. 



c) Alimentacion 

01. Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutricion, 

02. Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y 
actividades en el libro de novedades y partes. 



g) Grado de insalubridad 

Limpieza general, entre 30 y 90 minutos, dependiendo de la cantidad de animales 
alojados en el area. 

Entrega de alimento: 20 a 40 minutos 

Riesgo potencial: salpicaduras, inhalacion o contacto directo de secreciones de los 
animales, posibilidad de contagio de enfermedades zoonoticas. 



Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direction de Bienestar Animal 



Protocolo de procedimiento general para los cuidadores 



1. Llegar a la oficina, dar el presente y manifestar algun problema personal si lo 
tuviese. 

2. Retirar la Have de sector y medio de comunicacion (HT) asignado y ver novedad del 
dia anterior. 

3 . Recorrer el sector a PRIMER HORA. 

4. Revisar puertas, tejidos, alambrados, muros, vidrios, candados, etc. 

5. Revisar animales (estado, heridas, dietas, lugar, materia fecal, etc.). 

6. Dar aviso al Capataz de cualquier novedad. 

7. Comenzar la tarea asignada. 

8. Utilizar elementos de seguridad segun corresponda (bota, borcegui, guante, faja, 
protection visual y auditiva). 

9. Realizar la limpieza con elementos adecuados (escoba, pala, manguera, etc.). 

10. VERIFICAR NUEVAMENTE el estado de las puertas y de los recintos cuando se 
realizan pasajes de animales para limpieza o exhibition. 

1 1 . Mantener la concentracion en las tareas de rutina, evitando distracciones con 
telefonos, cigarrillos, aparatos de audio/radio, etc. 

12. Cerrar siempre los ingresos con candado cuando termine las tareas o se aleje del 
lugar. 

13. No permitir el ingreso de ninguna persona ajena al sector sin previa autorizacion. 

14. Realizar la rutina de revision de recintos y animales cuando se ingrese por tarde o 
haya pasado otro cuidador. 

15. Pasar novedades al companero. 

16. Una vez finalizado, registrar las novedades en el parte y el libro. 

17. Dar aviso al Capataz cuando se aleje del sector por algun motivo. 

18. Dar aviso al Capataz cuando se produce alguna novedad fuera de lo rutinario 
(reparaciones, prensa, visitas, etc.) 

19. Cuando finalice la jornada dar novedad en la oficina al Capataz sobre estado del 
sector y animales. 




Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Bienestar Animal 



Protocolos de Necropsias 



Protocolo de necropsia para mamiferos 
Condiciones generates 

La necropsia es un procedimiento de diagnostico que facilita el control de muchas enfermedades. 
Realizada con habilidad, prolijidad, espiritu de observacion y unida a una inteligente interpretation 
de los hallazgos post mortem y sentido comun, dara un alto grado de eficiencia a quien la realice. 

Requiere del conocimiento general y especial de la patologia de organos y sistemas. Demanda 
tambien el conocimiento de la normalidad de los organos y la identification de los cambios post 
mortem que eventualmente se produzcan. 

El hecho de contar con un protocolo de necropsia permitira al veterinario realizar una necropsia 
sistematica, completa y rapida. Se debera siempre tener en cuenta que se puede manipular material 
de riesgo para la salud propia o de quienes nos rodeen; la posibilidad de adquirir una zoonosis no 
debera nunca ser desestimada. 

Tratar de minimizar los procesos de autolisis manteniendo el cadaver en ambiente fresco o mejor en 
heladera. 

Antes de comenzar una necropsia considerar los siguientes aspectos: 

1 . Contar con la vestimenta apropiada. 

2. Disponer del instrumental adecuado: cuchillos, costotomo, serrucho, hacha, chaira, piedra 
de afilar, materiales y recipientes para la recoleccion de muestras (bisturi, pinzas, tijeras, 
etc). Usar cuchillos bien filosos. 

3. Proceder ordenadamente examinando los diferentes organos y tejidos sistematicamente. 

4. Efectuar cortes netos y con seguridad evitando accidentes personales. 

5. No destruir los tejidos con cortes inadecuados sin previa y detenida observacion de los 
mismos. 

6. No lavar los tejidos u organos antes de observarlos. 

7. No descartar organos o tejidos antes de haber realizado una completa revisacion de los 
mismos. 



1. Antecedentes del caso 

No comenzar una necropsia hasta tanto no se hayan estudiado detenidamente los antecedentes del 
caso, la anamnesis del problema y la historia clmica. 
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Identificar el material y anotar todos los datos del animal tales como: especie, sexo, edad, estado 
general y peso aproximado. 

2. Examen del animal vivo y su sacrificio 

En muchas oportunidades habra que sacrificar animales para el estudio post mortem. En estos casos 
tomar la temperatura corporal y realizar un cuidadoso examen clinico antes del sacrificio. Puede ser 
aprovechado para tomar muestras de sangre, materia fecal, etc. 

3. Preparation del equipo 

Usar overall, delantal de plastico, botas y guantes de goma semigruesos siempre que sea posible. 
Disponer del instrumental adecuado. Afilar los cuchillos. Se necesitan como minimo: 
2 cuchillos 

1 piedra de afilar y chaira 
1 costotomo 
1 hacha corta 

1 tijera Mayo 

2 forceps 

1 tijera de necropsia 
1 sierra 

Adicionalmente se necesitaran bisturies, tijeras fmas y alicates. Se debera disponer tambien de 
portaobjetos para frotis, jeringas, agujas, hisopos. Frascos con formol neutro al 10% o glicerina. 
Recipientes esterilizados o con medio de transporte para envio de materiales al laboratorio de 
microbiologia. Frasco con alcohol para esterilizar el instrumental para el muestreo microbiologico, 
Cinta para medir pH. Hilo y bolsas de plastico, material para identificar muestras. 

Disponer de elementos para higiene posterior: desinfectantes, cepillos, jabon, toallas, etc. 

Recordar que una necropsia es una actividad fundamental para establecer el diagnostico de un 
problema sanitario, pero debe ser necesariamente complementado con los antecedentes del caso. 

4. Examen exterior del cadaver 

Revisar detenidamente el exterior del animal. Determinar el estado de desarrollo y nutrition. 
Observar especialmente las aberturas naturales: ano, nariz, boca, genitales externos; los ojos, las 
extremidades. Palpar las articulaciones, masas musculares y ganglios superficiales. Revisar por 
lesiones de piel y ectoparasites. 

5. Apertura de cadaveres y examen de los organos "in situ" 
Incisiones primarias: 

1. Poner el animal sobre su lado izquierdo, cabeza hacia la derecha del operador y 
extremidades hacia el operador. 



2 




2. Levantar las extremidades anteriores y realizar un corte a lo largo de la axila. Cortar hacia 
atras hasta la mitad del pecho y hacia adelante hasta el cuello. Cortar los musculos sub- 
escapulares y desarticular la extremidad anterior totalmente hacia arriba y atras. Revisar los 
ganglios linfaticos pre-escapulares. 

3. Realizar una incision en la linea media hacia atras hasta el perine haciendolo arriba del pene 
o de la ubre. Cuerear hacia arriba hasta la linea dorsal sobre las cavidades abdominales y 
toraxica. La extremidad posterior es desarticulada cortando el acetabulo, los ligamentos y 
musculos adyacentes. 

4. En el cuello ampliar la incision hacia arriba, siguiendo la gotera yugular hacia la mandibula 
y la quijada. Cuerear hacia arriba y observar estructuras expuestas, glandulas salivares y 
ganglios linfaticos. 

Incisiones secundarias: 

1. Cortar cuidadosamente a traves de la pared abdominal desde la ultima costilla y a lo largo de 
los procesos lumbares transversos hasta la pelvis incidiendo el area inguinal. Examinar los 
organos abdominales in situ, notar esencialmente la relation entre ellos y observar cualquier 
anormalidad en la superficie peritoneal o contenido de la cavidad. El omento que cubre los 
intestinos debera ser cortado y sacado afuera de las cavidades. 

2. Cortar los cartilagos costales cerca y a lo largo de la parte de arriba del esternon, cortar las 
costillas con el costotomo a lo largo de las extremidades dorsales de las mismas. Examinar 
los organos toraxicos in situ. 

6. Observation de los organos 

Sacar conjuntamente la lengua, traquea, esofago, pulmones y corazon con el saco cardiaco intacto. 
Para ello se deberan hacer incisiones profundas a ambos lados de la lengua, desde la region sub- 
mandibular, luego cortar el paladar blando, desarticular los huesos hioides y disecar la traquea a lo 
largo, despegar los pulmones y el corazon y cortar las estructuras cerca del diafragma, sacando el 
conjunto afuera para su posterior examen. 

Examinar la lengua, cortar a traves del paladar bianco y revisar la faringe. Abrir el esofago en todo 
su largo. Abrir la traquea y examinar a lo largo. Revisar tiroides y ganglios linfaticos. Palpar los 
pulmones, abrir la bifurcation bronquial y continuar cortando a lo largo de los bronquios menores. 

Revisar si hay parasitos pulmonares. Cortar y examinar los pulmones en varias areas. Revisar 
estructuras mediastinales. Abrir el saco pericardico y observar anormalidades. Abrir el corazon. 
Cortar a lo largo del ventriculo izquierdo. Abrir ventriculo derecho. Examinar las valvulas y 
grandes vasos cuidadosamente. Pesar cada uno de los organos. 

7. Remocion y examen de las visceras abdominales 

Remover y examinar ambas glandulas suprarrenales y rinones. El rinon es cortado a lo largo y en el 
medio del organo haciendo presion arriba con la palma de la mano y realizando un corte neto a 
traves. La capsula renal es extraida con forceps y se observa la superficie exterior del rinon. 

El pancreas es disecado del duodeno y examinado. Si la vesicula biliar esta distendida, debera 
revisarse previa extraction del pancreas, si el conducto biliar esta libre u obstruido. 
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En monogastricos, el intestino delgado debera ser examinado a continuation cortando el intestino 
longitudinalmente, liberar estructuras todo a lo largo. En los rumiantes, el duodeno es ligado y 
cortado, el resto del intestino delgado y grueso es disecado afuera cortando las raices mesentericas. 
Para evitar contamination de guantes y equipo, el examen del aparato digestivo debera hacerse al 
final cuando todos los demas organos hayan sido examinados. 

El higado es a continuation sacado y examinado. Abrir la vesicula biliar y los conductos biliares 
con tijeras. Examinar los ganglios linfaticos del higado. Separar el abomaso, cortarlo a lo largo y 
examinarlo. Vaciar el contenido en un recipiente para conteo de parasitos adultos, verificar estado 
de la mucosa. El resto del aparato digestivo debera ser examinado en su totalidad mediante un corte 
longitudinal y metodico del mismo. En rumiantes, cortes longitudinales parciales pueden ser 
suficientes. Revisar los ganglios linfaticos, mesentericos y adyacentes. 

Sacar el pre-estomago y el bazo. Abrir el reticulo sobre su cara anterior y continuar la incision sobre 
la pared dorsal del rumen. Cortar el canal esofagico y abrir el librillo. Pesar cada uno de los 
organos. 

8. Examen del cadaver eviscerado 

Examinar el cuello y las areas de la faringe. Cortar y examinar los ganglios linfaticos, y las 
glandulas salivares. 

Examinar los labios, las mejillas y el paladar. Examinar el interior de la cavidad nasal, si fuera 
necesario, hacer cortes transversales de la region nasal. Los senos podrian ser abiertos si es 
necesario. 

Examen detallado de los ojos, oidos y cerebro podrian ser hechos en este momento. 

En el torax vacio, revisar la superficie costal, las vertebras, esternon pleura, etc. Examinar la medula 
osea en las costillas rompiendo alguna de ellas por la mitad. Examinar el diafragma. Examinar la 
vejiga, extraer orina, observar color y consistencia. Revisar la mucosa. 

Examinar las vesiculas seminales, prostata, los testiculos, el prepucio y el pene en el macho. En la 
hembra examinar los ovarios, el utero y la vagina. Examinar el ano y la vulva. 

Abrir la aorta abdominal y ramas mayores examinando la superficie de la intima. Cuerear. 
Desarticular y examinar las articulaciones y superficies articulares. Las masas musculares tambien 
deberan ser palpadas y examinadas mediante cortes transversales y longitudinales. 

En la hembra, la glandula mamaria y los ganglios linfaticos supramamarios deberan ser 
examinados. 



9. Examenes especiales 

a. Separation de la cabeza desarticulando la articulation alanto-occipital. 



4 




Usando sierra o hacha incidir los huesos de la cabeza y levantar el calvario. Cortar la duramadre 
para visualizar el cerebro. Despegar el cerebro de su cavidad y cortar la medula a la altura del atlas. 
Extraer el cerebro cuidadosamente cortando los nervios craneales y tambien los lobulos olfatorios. 
Examinar el cerebro en conjunto y para ser accionado debera suspenderse en varias veces su 
volumen en una solucion de formol al 10% durante varios dias. El cerebro fijado en formol puede 
entonces ser cortado transversalmente en rodajas de 1 cm de espesor y examinar sus superficies. 

Si se desea examinar otras partes de la medula espinal, se deberan cortar y sacar los arcos dorsales 
de las vertebras y cortando los nervios espinales, remover la medula espinal en partes o en toda su 
extension. 

b. Ojos y estructuras orbitales 

Usando bisturi o tijeras curvas, cortar alrededor del margen orbital, ayudandose con un forceps, 
extraer de las orbitas todas las estructuras blandas y cortar en el fondo el nervio optico. Examinar 
los parpados, musculos oculares y glandulas lagrimales. Fijar el globo ocular en formol o fijador de 
Zenker y una vez fijado cortarlo verticalmente y revisar las estructuras internas. 

c. Oido externo, medio e interno 

Examinar y cortar los pabellones del oido, observar parasitos. Exponer y examinar el canal auditivo 
externo y los timpanos. Con un forceps para hueso y un cincel exponer las estructuras del oido 
medio e interno. 

d. Sistema genital del macho 

Abrir el escroto y sacar los testiculos y cordones espermaticos, disecando hasta el cuello de la 
vejiga. Cortar alrededor de la abertura pelvica. Extraer el recto y estructuras urogenitales ubicadas 
en la pelvis. Disecar y examinar cada una de las partes. 

e. Sistema genital de la hembra 

Extraer el recto con la vulva, vagina, cuello y cuernos del litero, disecar y examinar cada una de las 
partes. Extraer y examinar los ovarios. Si el animal esta prenado revisar el feto y estructuras 
placentarias. 

10. Preparation del informe y envio de muestras al laboratorio 

El informe de necropsia debe incluir: 

1 . Numero de protocolo 

2. Numero de necropsia 

3. Especie, edad, sexo e identification del animal. 

4. Nombre del veterinario que realizo la necropsia. 

5. Fecha. 

6. Estado de conservation, nutrition y horas transcurridas de muerto. 

7. Diagnostico presuntivo de muerte. 

8. Resumen de la historia clinica y datos previos de laboratorio si los hubiera. 

9. Los hallazgos del examen anatomopatologico deben ser descriptos objetivamente para cada 
organo y tejido examinado. 
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10. Description de las cosas exactamente como se ven. 

11. Indication de medidas, color, consistencia, peso, ubicacion etc.. 

11. Criterios para el examen anatomopatologico 

Se debe tener en cuenta: 

1. Tamano (indicar la medida exacta o aproximada) o hacer asociaciones. 

2. Forma 

3. Peso (indicar peso exacto o aproximado) 

4. Position y relaciones con otras regiones, organos o tejidos. 

5. Consistencia a la palpation. 

6. Color y distribution. 

7. Aspectos de la superficie al corte. 

8. Contenido: naturaleza y volumen 

9. Olor. 

Las muestras para histopatologia deben ser cortadas con un minimo de manipuleo y distorsion con 
equipo bien afilado y sobre una tabla preparada para ese fin. El espesor no debe ser mayor de 10 6 
15 mm. 

Sumergir las muestras en un volumen diez veces mayor de solution de formol al 10%. En cada 
muestra, y cada vez que sea posible, incluir en el borde el mismo tejido con apariencia normal. 

Los parasitos internos deben ser colocados en pequenas cantidades de agua o solution salina para su 
estudio inmediato. Los artropodos se colocaran en frascos vacios con tapa hermetica. 

Las muestras de organos o tejidos para bacteriologia (cultivo) deben ser recogidas de la forma mas 
limpia y cuidadosamente posible. Usar recipientes esterilizados. 

Una vez terminada la necropsia, debera defmirse el destino del animal. Si la causa de la muerte lo 
permite, se derivara el cadaver a proyectos de conservation, investigation, museos o se conservara 
material para fines educativos. Debera extremarse el cuidado en el caso de enfermedades infecto- 
contagiosas. Los restos que no se utilicen, seran retirados como residuos patologicos, cumpliendo 
todas las indicaciones que exige la norma. 

El instrumental debera ser lavado, enjuagado y desinfectado convenientemente y guardado en orden 
para las proximas necropsias. 

En cada caso se hara una evaluation de los hallazgos anatomopatologicos y una correlation de las 
lesiones con sintomas observados. 

En algunos casos se podra llegar al diagnostico final despues del examen anatomopatologico. En 
otros casos sera necesario esperar por los resultados de los analisis de laboratorio para dar un 
diagnostico final. 
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Protocolo necropsia de aves 



RE SENA 

Esta contiene datos del animal tales como: 



o 


Especie 


o 


Color 


o 


Linea 


o 


Senas particulars 


o 


Sexo 


o 


Identification 


o 


Edad 


o 


Funcion zootecnica 


o 


Peso 



INSPECCION EXTERNA. 

Se revisa piel, plumas; de estas se revisa su implantation, distribution, color, position, si existe 
presencia de parasitos; tambien se revisan patas, unas, alas; por ultimo se realiza la revision de 
orificios naturales. A continuation se procede a mojar el ave con agua y jabon con el fin de evitar 
que las plumas no se queden pegadas en la mano, ya humedas se procede a retirar las plumas que se 
encuentran en la pechuga hasta la cloaca sin mojar la cabeza. 

INCISION PRIMARIA. 

Como primer paso se desarticulan los muslos a nivel de la articulation coxofemoral, con el fin de 
darle colocacion al cadaver y revisar si existe o no necrosis de la cabeza femoral; como siguiente 
paso se remueve la piel con un bisturi o cuchillo de la region abdominal, para inspeccionar el tejido 
subcutaneo y la musculatura. 

INCISION SECUNDARIA. 

Se separa la pechuga de caudal a craneal para dejar expuestas las visceras abdominales y toracicas, 
(recordar que estas especies no tienen diafragma). Al levantar la pechuga se deben tratar de revisar 
los sacos aereos sobre todo los toracicos y los abdominales para observar cualquier alteration como 
seria, la presencia de exudado u opacidad de los mismos (aerosaculitis). Al hacer este corte se debe 
tener cuidado de no romper el buche. 

EXTRACCION DE VISCERAS ABDOMINALES. 

Se extrae el higado sin lesionar la vesicula biliar, posteriormente el bazo; como siguiente paso se 
liga el esofago (en su union con el proventriculo) y el recto, para asi extraer las visceras fuera de la 
cavidad. En hembras sexualmente adultas, se remueve el ovario en su base; el oviducto es 
extendido para cortar los ligamentos dorsales y ventrales del mesenterio y luego es cortado antes de 
llegar a la cloaca. 

INSPECCION DE CORAZON. 
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Se revisa "in situ", iniciando la revision por el saco pericardico. El primer corte se hace sobre el 
ventriculo derecho hasta la auricula derecha, revisando en este corte el endocardio, valvulas, 
endotelio de la vena pulmonar, vena cava y miocardio. El segundo corte se hace desde el apice del 
ventriculo hasta la auricula izquierda. En este corte se revisa endocardio, valvulas, endotelio de la 
aorta y el miocardio. Despues se remueve el corazon de su base. 

APARATO RESPIRATORIO. 

Los pulmones son extraidos por medio de una diseccion cuidadosa separandolos de las costillas ya 
que en las aves los pulmones estan pegados a la pared toracica; estos se inspeccionan realizando 
cortes transversales sobre todo el parenquima pulmonar. En algunos casos esta inspeccion de 
traquea y pulmones se realiza in situ. 

APARATO DIGESTIVO. 

El pico es cortado transversalmente para exponer las fosas nasales. Luego se abre el pico y se corta 
por su angulo derecho, continuando esta incision a traves de la faringe hasta el esofago e ingluvia 
(buche), este mismo procedimiento se utiliza para revisar traquea que en el caso de las aves tiene 
anillos completos. Se inspeccionan todas las visceras abdominales fijando mayor atencion en el 
proventriculo y el ventriculo (molleja), este se debe cortar por una de sus curvaturas y se procede a 
despegar la cuticula gastrica (capa queratinizada) para observar alguna lesion en el epitelio como 
erosiones o hemorragias, posteriormente se realiza la inspeccion de pancreas en el cual se realizan 
cortes transversales para revisar el parenquima; por ultimo se inciden los intestinos por su borde 
antimesenterico para asi revisar su contenido y su mucosa se debe tener cuidado en revisar los 
sacos ciegos y en especial las tonsilas cecales localicadas a nivel del orificio cecal (comunicacion 
con el recto). 

APARATO REPRODUCTOR. 

En el caso de machos se revisan los testiculos "in situ" (estos se encuentran craneoventrales a los 
rinones), realizando un corte longitudinal para revisar el parenquima, posteriormente se extraen los 
testiculos para realizar la inspeccion de rinones. En caso de hembras se extrae el paquete formado 
por ovario, oviducto (infundibulo, magnum, istmo), utero y vagina, ya extraido el paquete se revisa 
externamente todo el paquete, en busca de hemorragias o alguna otra lesion presente. 

APARATO URINARIO. 

Los rinones se revisan "in situ" debido a que se encuentran adheridos a la cavidad y abarcan a toda 
la region abdominal dorsal, se debe observar que no exista ningun tipo de sustancia sobre ellos, 
como los uratos. 

SISTEMA NERVIOSO. 

Se exponen los nervios isquiaticos, separando los miisculos del muslo en su cara medial y caudal. 
Se comparan en textura y tamano. Como siguiente paso se coloca el ave en position decubito 
ventral; se quitan las plumas de la region de la escapula y se corta con cuidado la piel que esta entre 
la columna vertebral y la escapula, para asi localizar el plexo braquial en el cual se revisa la textura 
y tamano de los nervios braquiales. Para la extraction de encefalo primero se quita la piel de toda la 
region de la cabeza, posteriormente el encefalo se puede extraer con una tijera ya que el hueso es 
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muy delgado, este corte va de la orbita ocular hasta desembocar en el foramen magno, repitiendo 
este corte del lado contrario. 

SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO. 

Se revisan las masas musculares, se cortan las articulaciones para revisar todas las estructuras y ver 
si no contienen algiin tipo de exudado; esto es importante para poder diagnosticar algunas 
enfermedades como Mycoplasmosis. 
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Protocolo de necropsia reptiles 



La realizacion de necropsias en reptiles debe seguir una serie de pasos estandarizados, al igual que 
en el resto de animales. En saurios y crocodilianos, se inicia realizando una incision longitudinal 
ventral siguiendo la linea alba. Posteriormente, se realizan incisiones transversales a esta siguiendo 
la parte ventral de las extremidades. 

En los reptiles apodos (ofidios, saurios apodos, etc.), es suficiente con la incision longitudinal 
ventral. 

En quelonios, debe separarse el plastron del resto del caparazon a partir de dos cortes (mediante 
sierra para tejido oseo) realizados en la zona de union mas estrecha de plastron y espaldar. 

Una vez realizadas estas incisiones initiates, se retira la piel o el plastron y se localiza de inmediato 
la membrana celomica. Llegados a este punto, debe analizarse esta membrana antes de proceder a 
cortarla. Muchos procesos patologicos dejan ya signos en la membrana celomica (gota, celomitis, 
etc.). Retirando la membrana se accede a la cavidad celomica, donde puede recogerse liquido 
celomico y cuantificar el contenido en proteinas, la densidad especifica o la poblacion celular 
mediante la observation con tecnicas rutinarias de citologia. 

En saurios, se debe retirar la pared costal mediante un costotomo antes de proceder a inspeccionar 
visceras internas. En la mayoria de especies, el orden de extraction de las visceras para su estudio 
macroscopico es el siguiente: 

Corazon 

Tras inspeccionar y abrir el pericardio, debe separarse el corazon, incluyendo el seno venoso 
posterior y los principales troncos arteriovenosos. Junto con el corazon, es posible extraer la tiroides 
y/o el timo. 

Higado 

En la mayoria de reptiles esta formado por dos grandes lobulos. En iguanidos y otros saurios, el 
lobulo derecho tiene una prolongation caudal que progresa hasta situarse practicamente en el polo 
craneal del rinon derecho. En ofidios, la vesicula biliar es extrahepatica, formando un conjunto con 
el esplenopancreas. Antes de extraerse, debe presionarse ligeramente la vesicula biliar para 
comprobar que existe un correcto vaciado. 

Digestivo 

Separando el esofago desde su inicio en la cavidad bucal, se extrae todo el aparato digestivo 
cortando las membranas mesentericas de sosten hasta la region cloacal. Posteriormente, se separa 
estomago del resto y se abre longitudinalmente el intestino para observar todo su contenido, asi 
como el estado de la mucosa. 

Respiratorio 
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Se extraen los pulmones con cuidado. Estan firmemente adheridos a la pared costal. En tortugas, 
tienen una posicion dorsal, por lo que, al hacer la necropsia con el animal en decubito supino, nos 
los encontraremos despues de haber retirado completamente todas las visceras. 

Reproductor 

Se extraen las gonadas y se sigue el trayecto natural de las mismas hasta la cloaca (conducto 
epididimario u oviducto). En los machos se explora el pene/hemipenes, y en las hembras de algunas 
especies (por ejemplo, en la familia Testudinidae) una estructura clitoriana bien desarrollada. 

Urinario 

Se analiza la posicion, tamano, coloracion, textura, friabilidad y dureza de los rinones. 
Posteriormente se extraen, para lo cual es necesario en muchas especies, como en las familias 
Iguanidae o Lacertidae, levantar el suelo de la cintura pelvica. 
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Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Bienestar Animal 



Manual de Emergencias ante accidente ofidico 



Primeros auxilios en caso de mordeduras de serpientes 

Consejos generates 

1. En general, las picaduras y las mordeduras provocan reacciones de panico. Advierta 
al paciente que muchas serpientes son inofensivas y que incluso las picaduras y 
mordeduras de animales peligrosos con frecuencia no dan lugar a intoxicaciones. 

2. Tranquilice al paciente y recomiendele que este quieto. Moviendo el miembro 
afectado se acelera la difusion de la ponzona por el resto del cuerpo. El miedo y el 
nerviosismo pueden empeorar tambien la situation. Hay que decirle al paciente que no 
utilice el miembro y que lo mantenga elevado e inmovil. Como el miembro puede 
hincharse al cabo de un rato, retire lo antes posible cualquier cosa que pueda 
comprimirlo: anillos, reloj, pulseras, medias, zapatos, etc. Para inmovilizar el miembro 
puede ser util utilizar una ferula y un cabestrillo. 

3. No se deben aplicar las siguientes medidas, que podrian provocar una infection o 
agravar los efectos del veneno. 

• No corte ni abra mas la herida. 

• No chupe la herida para extraer el veneno. 

• No aplique un torniquete o un vendaje apretado. 

• No ponga medicamentos ni productos quimicos en la herida ni los inyecte en 
su interior. 

• No ponga hielo en la herida. 

• No utilice preparados comerciales contra las mordeduras de serpiente. 

Es mas conveniente trasladar rapidamente el paciente al hospital que perder el tiempo 
administrandole remedios tradicionales y hierbas curativas. Tales «remedios» con 
frecuencia no tienen utilidad alguna e incluso pueden ser daninos y poner en peligro la 
vida. 

4. Coloque al paciente de lado, en position de recuperation, a fin de evitar la 
obstruction de la traquea en caso de vomitos o perdida del conocimiento. 

5. No de nada al paciente por via oral (alimentos, alcohol, medicinas o bebidas). Pero si 
la intervention del medico se demora, de agua al paciente para evitar la deshidratacion. 

6. Trate de identificar el animal, pero no intente capturarlo o retenerlo si esto puede ser 
peligroso para usted, para el paciente o para cualquier otra persona. Si el animal esta 




muerto, llevelo al hospital junto con el paciente, tomando toda clase de precauciones, 
pues las estructuras preparadas para la inoculacion de veneno pueden herir y aun 
provocar inoculacion de veneno remanente en ellas (sobre todo los ofidios) 

7. En cuanto sea posible, traslade el paciente a un hospital, dispensario medico o clinica 
donde pueda recibir asistencia profesional. El paciente debe estar lo mas quieto posible 
y no caminar. Si no se dispone de ambulancia o automovil, traslade al paciente en andas 
o en angarillas, o simplemente en la barra de una bicicleta. 

8. El tratamiento especifico con antiveneno solo debe administrarse en un hospital o 
centro medico que cuente con medios de reanimacion, ya que el paciente puede sufrir 
una reaccion alergica. La necesidad o no de aplicar suero antiveneno, al igual que la 
cantidad del mismo a utilizar y su correcta administration, dependera de la forma 
clinica y clasificacion segun gravedad del accidente. Se aconseja que dicha evaluation y 
el manejo de la terapeutica sean realizados por personal capacitado el que debera 
remitirse a la Guias de Diagnostico y Tratamiento correspondientes. 



Tratamiento medico de las mordeduras y picaduras veneno sas 

1. El tratamiento especifico con antiveneno solo debe administrarse en un hospital. 

2. Para saber si el paciente ha recibido el veneno y que gravedad tiene el 
envenenamiento, busque los siguientes signos: 

• hinchazon y lesion local de los tejidos en el sitio de la mordedura; 

• sangre que no coagula, dando lugar a hemorragias en las encias, la nariz, 
las heridas y el sitio de la mordedura; 

• estado de shock por insuficiencia circulatoria; 

• paralisis neurotoxica (ptosis, oftalmoplejia, disartria, debilidad muscular 
periferica, dificultad respiratoria); 

• dolor muscular generalizado y lesion local de los tejidos; 

• insuficiencia renal, orinas rojizas u oscuras; 

• ganglios linfaticos engrosados y dolorosos cerca del sitio de la 
mordedura. 

Para determinar el tiempo de coagulation de la sangre, introduzca 2-3 ml de sangre 
venosa entera en un tubo de ensayo seco y limpio y dejelo durante 20 minutos a la 
temperatura ambiente. Al cabo de ese tiempo, la sangre normal se habra coagulado. 
Remueva el contenido del tubo con una varilla para ver si la sangre sigue en estado 
liquido. 

3. Si la herida se infecta, tratela como cualquier otra infection local. Si es necesario, 
administre antibioticos. 

4. Si hay lesion local de los tejidos, no recubra la herida: dejela abierta. 

5. E value la necesidad de aplicacion de gammaglobulina y/o vacuna Antitetanicas 




Que hacer en caso de mordedura de serpiente 

Las serpientes venenosas muerden muchas veces sin inyectar el veneno. En otras 
palabras, «muerden en seco». Muchas personas sobreviven a las mordeduras de 
serpientes venenosas, incluso de las especies mas peligrosas, sin sufrir ningun tipo de 
envenenamiento . 

1. Acueste al paciente de lado, en position de recuperation, para reducir el riesgo de 
que un vomito le obstruya la garganta. Vigile la respiration y los latidos cardiacos. 

2. No aplique ninguna de las medidas peligrosas que se mencionan en Consejos 
generates : punto 3. 

3. Limpie con cuidado la herida para que no queden restos de veneno en la piel. Utilice 
agua limpia y jabon o seque delicadamente la herida con un pano limpio. 

4. Aunque la mayor parte de las mordeduras de serpiente no son muy dolorosas, algunas 
lo son. Para tratar el dolor puede utilizarse analgesicos, pero no aspirina, que podria 
provocar una hemorragia. 

5. Si se ha logrado matar la serpiente, habra que transportarla al hospital junto con el 
paciente a fin de proceder a su identification. Conviene manipularla con gran cuidado, 
ya que incluso despues de cortarle la cabeza puede soltar veneno. 



Tratamiento medico de las mordeduras de serpientes 

Las mordeduras de serpiente pueden provocar inoculation de esporos productores de 
tetanos. Por ello habra que evaluar la necesidad de efectuar la correcta profilaxis 
antitetanica. 

No administre al paciente inyecciones innecesarias porque, si la coagulation es 
defectuosa, puede haber riesgo de hemorragia. 

En caso de paralisis respiratoria puede ser necesaria la ventilation asistida durante 
horas, dias o incluso semanas. 

Si el paciente tiene insuficiencia renal, asegurese de que beba suficientemente y vigile 
con cuidado el equilibrio de los Hquidos. A veces hay que recurrir a la dialisis (de 
preferencia, hemodialisis o, sino es posible, dialisis peritoneal). 

La salida de liquido de los vasos sanguineos alterados por el veneno de la serpiente 
puede dar lugar a un estado de shock con hipotension. Esta complication es corriente 
sobre todo en las mordeduras de vibora. La administration de liquidos intravenosos 
puede salvar la vida del paciente. 

De ordinario no hay que recurrir a la cirugia; de hecho, las operaciones quirurgicas 
innecesarias pueden provocar complicaciones o lesiones permanentes en el miembro 
mordido. 




Serpientes 

Serpientes examinadas en esta seccion 

En la presente seccion se examinan los tres generos de serpientes venenosas de 
importancia medico-sanitaria 
en nuestro pais: 

* Viperidos 

Bothrops, ("yarara"): Mas del 97% de los accidentes debidos a ofidios 
venenosos que se producen en la Argentina son por este genero. 
Las especies encontradas son: 

neuwiedi ("yarara chica"), 

alternatus ("yarara de la cruz o grande"), 

ammodytoides ("yarara nata"), 

jararaca ("yararaca"), 

jararacussu ("yarara-cuzu") y 

moojeni ("caisaca"). 
Crotalus ("cascabel"): la unica especie que existe en nuestro pais es: 
durissus terrificus 

* Elapidos 

Micrurus ("coral") con varias especies: 
pyrrhocryptus, 
frontalis, 
altirrostris, 

baliocoryphus (ex frontalis mesopotamicus) y 
corallinus. 

Los ofidios llamados "no venenosos" (culebras) producen cuadros clinicos de escasa 
relevancia y no seran tratados en este Manual. 



Mecanismo del efecto nocivo 

Yarara (Bothrops) 

El veneno produce lesion local en los tejidos, que se manifiesta como importantes 
lesiones de la piel y de los miisculos proximos a la mordedura, y trastornos de 
coagulacion con hemorragias en diferentes organos. 

Cascabel (Crotalus) 

El veneno afecta el sistema nervioso, los musculos, y en la mitad de los casos produce 
trastornos de coagulacion (hemorragias). 



Coral (elapidos o micrurus) 




El veneno tiene exclusiva action sobre el sistema nervioso, provocando paralisis 
muscular, con escasa o nula sintomatologia local. 

Grado de toxicidad 

Hay muchas serpientes venenosas cuyas mordeduras pueden ser mortales. Sin embargo, 
tambien hay muchas personas que sobreviven a las mordeduras de serpiente, incluso las 
mas venenosas, ya que a veces las serpientes muerden sin inyectar veneno o inyectan 
una cantidad demasiado pequena que resulta insuficiente para provocar un 
envenenamiento grave. 



Peligros especificos 

Estan especialmente expuestos a las mordeduras de serpientes los agricultores, el 
personal de las plantaciones, los pastores, los cazadores y los Pescadores de las zonas 
rurales tropicales, asi como los ninos. Resulta peligroso atravesar areas poco conocidas 
(pajonales, bosques, selva, zonas inundadas, etc.), especialmente por la noche, asi como 
trepar por rocas o arboles, o caminar en zonas donde puedan ser poco visibles por la 
presencia de hierba alta, desniveles en el terreno u oquedades. Otra practica de riesgo es 
introducir las manos en huecos de arboles, cuevas, nidos o fogones abandonados, asi 
como intentar cazar o tomar serpientes con las manos cuando parecen muertas. Es 
peligroso hostigar a una serpiente o manipularla. 



Signos y sintomas 

Efectos locales: 
Yarara: 

- marcas de los dientes inoculadores, con hemorragias en el sitio del 
hincamiento, 

- hinchazon en torno a la mordedura que se extiende rapidamente a todo el 
miembro, 

- dolor, a veces muy intenso, en la proximidad de la mordedura, 

- ampollas de contenido sanguineo, 

- "moretones", 

- formation posterior de una costra (escara), con una ulcera subyacente. 

Cascabel: 

- marcas de los dientes inoculadores, 

- minimos signos locales en el sitio de la mordedura. 

Coral: 

- dolor leve o ausente, 

- signos minimos de hinchazon o lesion de la piel en torno a la mordedura 
(pueden no aparecer), 



- trastornos de sensibilidad (hipoestesia o anestesia) 



Efectos generates : 
Yarara: 

- trastornos de la coagulacion sangumea: presencia de sangrados en piel o 
mucosas (encias, hemorragia nasal) y en vomitos, materia fecal y orina, 

- dolor en la "boca" del estomago, 

- nauseas y vomitos, 

- palpitaciones, 

- presion arterial baja, lo que indicaria gravedad del cuadro, 

- disminucion o ausencia de eliminacion de orina. 

Cascabel: 

Son de instalacion generalmente rapida 

- vision borrosa o doble, 

- disminucion de la agudeza visual, 

- caida de los parpados (por paralisis muscular), 

- dolor muscular generalizado, 

- oscurecimiento de la orina, 

- sangrados, por trastornos de la coagulacion sangumea, 

- nauseas y vomitos, 

- sudoracion, 

- somnolencia, 

- inquietud o agitacion. 

En envenenamientos graves puede producirse: 

- paralisis respiratoria, 

- paro cardiaco, 

- disminucion o ausencia de eliminacion de orina (insuficiencia renal aguda). 
Los signos y sintomas neurologicos, una vez constituidos se mantienen alrededor de 2 
semanas desapareciendo gradualmente sin secuelas aparentes. 

Coral: 

Los primeros signos de envenenamiento pueden aparecer en los 15 minutos siguientes a 
la mordedura o diferidos hasta unas 10 horas: 

- paralisis de los miisculos de la cara, los ojos, los labios, la lengua y la garganta, 
que da lugar a habla confusa, parpados caidos, desviacion ocular, dificultad para tragar, 
babeo y crisis de sofocacion, 

- debilidad muscular, 

- color azulado o palidez de los labios y la lengua, 

- dolor de cabeza, 

- piel fria, 

- vomitos, 

- vision borrosa, 

- adormecimiento alrededor de la boca, 

- vertigos. 
Mas tarde: 

- paralisis de los miisculos del cuello y de los miembros, 




- paralisis de los musculos respiratorios que dificulta y hace mas lenta la 
respiration, 

- tension arterial baja, 

- pulso lento, 

- inconsciencia. 

Puede sobrevenir la muerte en un plazo de 24 horas, por paro cardiorrespiratorio. 
Puede ser dificil saber si la mordedura ha inyectado veneno cuando la superficie cutanea 
inmediata no esta alterada y los sintomas y signos tardan hasta 12 horas en aparecer. 



Que hacer 

Administre los primeros auxilios (consejos generales). Si el paciente deja de respirar, 
mantenga libre la traquea y apliquele la respiracion de boca a boca. Hagale masaje 
cardiaco si el corazon deja de latir. 

Si el paciente esta inconsciente o adormecido, pongale de lado en position de 

recuperation. Vigile cada 10 minutos su respiracion y no deje que se enfrie. 

Despojele lo antes posible de anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos. 

Limpie la herida, pero sin tocar las ampollas. NO recubra la herida. 

Advierta al paciente que mantenga el miembro inmovil y elevado. Para inmovilizar el 

miembro pueden ser utiles una ferula y un cabestrillo, pero NO hay que hacer un 

vendaje apretado. 

La herida esta expuesta a infectarse. Pregunte al paciente si esta vacunado contra el 
tetanos y, si procede, administrele antitoxina tetanica. 

Para combatir el dolor se pueden utilizar analgesicos. NO utilice aspirina que podria 
favorecer las hemorragias. 



Information para el medico local 

El tratamiento consiste en la correcta antisepsia del area injuriada, la elevation del 
miembro afectado y la utilization del antiveneno especifico el cual sera administrado 
por via endovenosa y la dosis dependera de la caracterizacion del cuadro clmico segun 
la gravedad. La edad o peso del individuo no son variables que modifiquen la dosis a 
suministrar. 

Yarara: El cuadro clmico se caracterizara segun la gravedad en: 

LEVE: forma mas comiin, dolor y edema local leve o ausente, manifestaciones 
hemorragicas discretas o ausentes, con o sin alteration del tiempo de coagulation. 
MODERADO: dolor y edema que afecta mas de un segmento anatomico, acompanado 
o no de alteraciones hemorragicas locales o sistemicas. 

GRAVE: edema extenso que puede comprometer todo el miembro acompanado de 
dolor intenso. 

Independientemente del cuadro local existen manifestaciones sistemicas como 
hipotension arterial, oligo-anuria, shock y hemorragias intensas. 
Dosis de antiveneno: 

Dependera del poder neutralizante del antiveneno a utilizar, el que debera consultarse en 
el prospecto. 




Para los sueros del Institute) Butantan el esquema recomendado es: 
LEVE: 2 a 4 ampollas; 
MODERADO: 4 a 8 ampollas; 
GRAVE: 12 ampollas. 

Abstenerse de administrar inyecciones innecesarias ya que existe el riesgo de 
hemorragias por defecto de coagulacion. Si ocurriese infeccion de la herida tratela como 
cualquier otra infeccion local, utilizando antibioticos si procede. 



Cascabel: El cuadro clinico se podra clasificar de la siguiente manera: 

LEVE: escasa signo-sintomatologia neurotoxica de aparicion tardia, sin mialgias ni 

alteracion del color de la orina. 

MODERADO: presencia de signo sintomatologia neurotoxica de instalacion precoz, 
mialgias discretas con o sin alteracion del color de la orina. 

GRAVE: neurotoxicidad evidente e importante, facies miastenica, debilidad muscular, 
mialgias generalizadas, orina oscura, oligoanuria hasta la instalacion de insuficiencia 
renal aguda. 
Dosis de antiveneno: 

Dependera del poder neutralizante del antiveneno a utilizar, el que debera consultarse en 
el prospecto. 

Para los sueros del Institute Butantan el esquema recomendado es: 
LEVE: 5 frascos; 
MODERADO: 10 frascos; 
GRAVE: 20 frascos 

Coral: Todos los cuadros son considerados como GRAVES por el riesgo de 
insuficiencia respiratoria debida a la paralisis muscular. La dosis que se administrara 
dependera del poder neutralizante del antiveneno a utilizar, el que debera consultarse en 
el prospecto. Para los sueros del Institute Butantan la dosis recomendada es de 10 
ampollas. 

Tambien se pueden utilizar otros farmacos de manera complementaria, como 
neostigmina (que aumenta las concentraciones de acetilcolina en la placa 
neuromuscular) y debe usarse siempre asociada a atropina para reducir sus efectos 
muscarinicos. 



Para todos los casos: 

Medidas de sosten: 

Vigile la respiracion, el estado hemodinamico, el equilibrio hidroelectrolitico y la 
flincion renal. Puede ser necesario un tratamiento de sosten, con administration de 
oxigeno y ventilation asistida. La hipotension arterial debe tratarse con liquidos 
intravenosos. 

Los antivenenos solo deben administrarse en un hospital o centro medico. 

En el momento de administrar el antiveneno deben estar preparadas las medidas 

necesarias para el manejo de un probable shock anafilactico ya que se trata de un suero 




heterologo. El total de la dosis debera administrarse en una unica vez para reducir estos 
riesgos. 

En los pacientes con compromiso sistemico se debe manejar de manera adecuada el 
medio intemo y la funcion renal. En la insuficiencia renal puede ser necesario recurrir a 
metodos de dialisis. 

El antiveneno especifico es preparado por el Institute Nacional de Produccion de 
Biologicos - ANLIS "Carlos G. Malbran"- y distribuido a las jurisdicciones a traves de 
las Delegaciones Sanitarias Federales (Consultar "Guia de Centros Antiponzonosos de 
la Republica Argentina", Ministerio de Salud de la Nacion, Buenos Aires, 1999). 
Realice siempre la consulta a un Centro de Informacion y Asesoramiento Toxicologico, 
o a un Centro de Informacion sobre Venenos Animales. 



CENTRO DE ZOOPATOLOGIA MEDIC A 
- Hospital de Infecciosas F. J. Muniz - 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Responsable: Dr. Tomas Orduna 

Direccion: Uspallata 2272 Pabellon 30 Sala 9 - CP 1282 - Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires 

Tel: 4305 3161 / 4304 - 2180 int. 231 (conm) 

E-mail: cempramt@intramed.net 

Horario de atencion: lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hs. 



INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCCION DE BIOLOGICOS - ANLIS 
Ministerio de Salud de la Nacion 
INFORMACION SOBRE VENENOS ANIMALES 

Responsable: Dr. Adolfo de Roodt 

Av. Velez Sarsfield 563 - CP 1281 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Tel/Fax: (011)4303-2492 

E-mail : aderoodt@uolsinectis . com. ar 

Horario de atencion: lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 



Fuente: 



Manual de Atencion Primaria de Intoxicaciones, Ministerio de Salud, Republica 
Argentina, ano 2002. 



Jardm Zoologico de Buenos Aires 
Direccion de Bienestar Animal 

Procedimiento de emergencia ante un accidente ofidico 

EL ACCIDENT ADO DEBERA REALIZAR LO SIGUIENTE: 

1- Dar la alarma, alertar al companero y, en lo posible, avisar por handy al encargado. 

2- Cerrar el recinto o terrario donde se encuentren los animates. 

3- Quitarse anillo, pulseras, reloj, etc. del miembro mordido. No hacer ningiin torniquete, 
suction de heridas, ni otro procedimiento. 

4- Mantener la calma y el miembro mordido inmovil. 

El AUXIL ARD OR DEBERA DAR LA SIGUIENTE INFORM ACION: 

1- Llamar al HOSPITAL MUNIZ: 

Guardia 4-304-5555 (Uspallata 2272 Capital Federal) 

Dando aviso que un accidente ofidico ocurrio en el J.Z.C.B.A. 

2- Dar datos de la victima y tiempo estimado de arribo al hospital. 

3- Dar datos de la especie venenosa causante del accidente. 

4- Ver que el accidentado lleve el antiveneno correspondiente. 

5- Dar aviso al Gerente Tecnico o responsable y a Recursos Humanos 

6- Verificar estado de animales involucrados y asegurarlos. 

7- Dirigirse con la victima al hospital para responder preguntas concernientes al accidente. 
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Area de Cuidadores 



Protocolo para el uso de cuchillos 



El principal riesgo en el uso de cuchillos es que las manos puedan resbalar del mango hacia la 
hoja o que el cuchillo pueda golpear el cuerpo o la otra mano .Estos riesgos se eliminan empleando 
una proteccion de mango o un aro para el dedo en el mango. Tambien es importante que los 
cuchillos se encuentren bien afilados para evitar que se ejerzan esfuerzos desmedidos al realizar la 
tarea. 

Los cuchillos deben guardarse separados de otras herramientas, tanto para proteger el filo del 
cuchillo como al trabajador. 




El recorrido de corte debe efectuarse hacia fuera del cuerpo. Si ello no es posible, tanto las 
manos como el cuerpo deberan estar en una zona segura, se usara un delantal de cuero grueso u otra 
prenda protectora y, cuando sea posible, se empleara un estante o soporte para el material que se 
esta cortando. Se evitara dar tirones o sacudidas, con el fin de ayudar a mantener el equilibrio. 

Si debiera transportar cuchillos consigo en el trabajo, deben guardarlos en fundas o estuches. 
Nunca se llevara cuchillo sin funda en la parte delantera del cinturon, sino siempre sobre la cadera 
derecha o izquierda, un poco hacia atras .Esto evitara el riesgo de cortarse una vena o arteria de la 
pierna en caso de caida. Los cuchillos no deben dejarse nunca tirados sobre bancos u otros lugares 
en que puedan causar lesiones en las manos. 

Cuando no se utilicen se guardaran en estantes con los filos protegidos. 
Los cuchillos curvados o las navajas no deben emplearse para abrir cajas dado que podrian danar a 
las personas u ocasionar cortes profundos danando el contenido de las cajas. 

Quienes manipulen cuchillos deben disponer de suficiente espacio para trabajar.,por ejemplo 
un empleado zurdo no debe estar situado cerca de una persona diestra .La persona zurda podria 
colocarse al final del banco o en otro lugar que disponga de mas espacio. .Tampoco deben dejarse 
cuchillos ocultos debajo de algiin producto, desechos, trapos de limpieza u entre otras herramientas 
dentro de los cajones o cajas de trabajo. 



Los cuchillos deben guardarse separados de otras herramientas, tanto para 
proteger e l filo del cuchillo como al trabajador. 

Mantener los mangos limpios y desengrasados. 
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• Para guardarlos mientras no se realiza una tarea ponerlos sobre iman en pared. 

• Cada uno que ha hecho uso de un cuchillo debe guardarlo en lugar adecuado. 

• Hacer uso de tablas de teflon o similar para el corte en caso necesario recambiar las 
deterioradas. 

• Hacer corte adecuado segun materia prima para dar base y evitar corte fallido. 

• Utilizar guantes anticorte en las tareas de corte con cuchillos. 

• Prestar suma atencion cuando se realizan tareas de corte con cuchillo. 

• No abrir latas con cuchillos. 

• Tener una base para alojar la piedra de afilado para cuchillos. 

• Cada sector debe individualizar un cuchillo el que sera su responsabilidad. 

• Hacer uso de dedal anticorte. 

• Hacer capacitacion adecuada antes del comienzo de cada tarea. 

Los suelos y plataforma de trabajo deben tener superficies antideslizantes y mantenerse 
limpios y sin obstaculos. Si existen esterillas o enrejados de madera, los mismos han de estar en 
buen estado para que los trabaj adores no tropiecen ni resbalen. 

Es necesario controlar al maximo las condiciones que ocasionan suelos resbaladizos, 
mediante una frecuente limpieza y el orden adecuado. 

No se debe limpiar los cuchillos sucios o grasientos con el delantal u otra prenda .La hoja 
debera limpiarse con una toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia fuera de la mano 
que lo limpia. Los cuchillos afilados se lavaran separadamente de otros utensilios y en forma tal que 
no queden ocultos debajo del agua jabonosa. 

Los juegos y las bromas deben prohibirse en los lugares en que se trabaj e con cuchillos .El 
lanzado ,clavado ,mtentar cortar objetos en pedazos cada vez mas pequenos y otras practicas 
similares son peligrosas. 



Los alimentos deben descongelarse antes de su corte o, de lo contrario, se cortaran con una 
sierra. 




Los cuchillos no deben constituir un sustituto de abrelatas, destornilladores ni pinches para 

hielo 




EQUIPO PROTECTOR: 

Consiste en un guante de fibra espectra o combinada. Los hay de 2, y 5 dedos. Estos guantes 
deben ajustarse de manera tal que no provoquen lesiones en las manos por roces de la fibra con la 
piel, ya que carecen de extrema flexibilidad. Si el guante esta demasiado flojo, puede interferir en la 
habilidad y eficiencia en desarrollar el trabajo. 

Existe tambien un resguardo para el brazo, generalmente son de material plastico .Este tipo de 
protection se recomienda en aquellos trabaj os en que el cortador debe realizar el empuje hacia si 
mismo. 

Es importante que no se utilicen cuchillos de diversos tipos para una misma tarea , estos deben 
ser uniformes. 

Se deben higienizar el guante segun recomendaciones del fabricante. 
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Jardin Zoologico de Buenos Aires 

Direccion de Bienestar Animal 
Area de Cuidadores 

Protocolos de trabajo de los cuidadores 
para cada uno de los recintos 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Felinos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los feli- 
nos 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Verificar estado de alambrados y vidrios de forma tal que los mismos esten sanos. 

03. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, y limpieza de vidrios internos mediante agua y detergente, 
utilizando calzado adecuado, faja y guantes. 

05. - Efectuar el punteado, sembrado y riego del sector. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con agua y jabon 

b) Para efectuar limpieza de jaula 

01.- Verificar que la puerta del corral se encuentre cerrada y con candado y estado de conservation 
alambrados, vidrios y rejas. 
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02. - Mover y retirar de la jaula, donde se encuentra el animal para limpiar, el candado 
correspondiente. 

03. - Abrir traba y levantar y/o correr puerta guillotina con malacate. 

04. -Cerrar puerta guillotina, colocar traba y candado, una vez que el animal se encuentra en el 
corral o brete. 

05. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de desti- 
nados para el sector con agua y detergente, utilizando botas, faja y guantes. Verificando siempre 
que las otras puertas se encuentren cerradas. 

06. - Cerrar puertas y candados una vez fmalizada la limpieza. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra tetanos. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con Desinfectante. 

c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la jaula. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Pumas y chitas: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los pu- 
mas y chitas 

a) Para efectuar limpieza del Corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Verificar estado de alambrados de forma tal que los mismos esten sanos. 

03. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, faja y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 
07.- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de Brete 

01. - Verificar que la puerta del corral se encuentre cerrada y con candado. 

02. - Encender luminaria del recinto a traves de la Have ubicada afuera del mismo. 

03. - Verificar a traves de la ventana donde encuentra ubicado el animal. 

04. - Retirar de la jaula, donde se encuentra el animal, el candado correspondiente. 

05. - Abrir traba y levantar y/o correr puerta guillotina con malacate. 

06. -Cerrar puerta guillotina, colocar traba y candado, una vez que el animal se encuentra en el co- 
rral o brete. 

07. -Ingresar, sin el animal en el recinto a limpiar, con los elementos de limpieza destinados para el 
sector, y desinfectar la jaula con agua y detergente, utilizando botas, faja y guantes. 

08. - Cerrar puertas y candados una vez fmalizada la limpieza. 
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09. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

10. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la j aula. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Bisontes: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
bisontes 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que las puertas, rejas y muros que comunican el corral con el brete se encuentre cerra- 
da, trabada y en buen estado de conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas o calzado adecuado, faja y guantes. 

04. - Efectuar punteado y sembrado del sector. 

06. - Retirar todos los elementos ingresados y cerrar puertas 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 
07.- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas, rejas y muros que comunica el corral con el brete se encuentre cerra- 
da, trabada y en buen estado de conservacion.Realizar suelta de animales a traves de la manga 
cerrandolas una vez que hallan salido todos los animales 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
punteado y sembrado, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas, faja y guantes. 

04. - Retirar todos los elementos ingresados y cerrar puertas 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales al brete y o corral, teniendo en cuenta de ir 
abriendo las puertas de la manga desde el sector donde se quiere enviar a los animales, hacia donde 
se encuentran. 

04. - Cerrar la ultima puerta una vez ingresado el ultimo animal a la manga. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Tapires: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
tapires 

a) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que la puerta que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada y trabada. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo, en caso de que halla alguno 
efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas, faja y guantes. 

04. - Cerrar la ultima puerta una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de corral y pileta 

01. - Verificar que la puerta que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada y trabada. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, teniendo en cuenta que las tareas se realizan con los animales adentro, efectuando la misma con 
mucha atencion. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas, faja y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar la ultima puerta una vez que se efectuaron las tareas. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, te- 
niendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

PAJARERAS: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
pajaros 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta de la j aula que se encuentre cerrada y con candado y revisar estado de 
conservacion de tejido y techo. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que los animales no se fuguen por donde ingreso. Efectuar la 
tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala, utilizando, calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar la puerta y colocarle candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, te- 
niendo en cuenta clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservacion y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Guacamayera: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
guacamayos 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta de la jaula que se encuentre cerrada y con candado y revisar que los tejidos, 
rejas y paredes se encuentren en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando, botas y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar la puerta y colocarle candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con agua y jabon. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservacion y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Lows: 



A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los loros 
a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta de la jaula que se encuentre cerrada y con candado y verificar estado de 
conservation de tejidos, rejas y paredes. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, 
utilizando casco, Botas, faja y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar la puerta y colocar candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Marimonda: 

a) Para efectuar limpieza del patio interior. 

01. - Abrir la puerta de vidrio para el ingreso al patio que se encuentre cerrada con candado 

02. - Trabar la puerta de vidrio y la puerta de comunicacion de patios cerrada 

03. - Ingresar a la parte interna por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
abriendo la puerta de reja (interna) que tiene candado. 

05. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, lavandina y 
detergente, utilizando botas, faja y guantes. 

06. - Abrir puerta de pase entre patio exterior y patio interior al fmalizar. 
b) Para efectuar limpieza patio exterior 

01- Abrir la puerta de vidrio para el ingreso al patio que se encuentre cerrada con candado 

02- Embretar al animal en patio interior una vez que halla ingresado, bajando puerta guillotina. 

03- Ingresar a la parte externa por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
abriendo la puerta de reja que tiene candado 

05- Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, lavandina y 
detergente, utilizando botas, faja y guantes. 

06.- Abrir puerta de pase entre patio exterior y patio interior al fmalizar 

09. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

10. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 
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c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 




PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Murcielagos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
murcielagos 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Verificar estado del recinto, es decir vidrios, muros, etc. 

02. - Encender las luminarias necesarias. Las luminarias del patio tienen que estar encendidas ya que 
hay un temporizador. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante espatula y escoba, con agua, lavandina y detergente, 
utilizando botas, faja, barbijo, antiparras y guantes. 

05. - Cerrar la puerta con candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06. - Apagar las luminarias del recinto que sean necesarias. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra la rabia, antitetanica y 
hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion. Cada 
vez que se coloque alimento usar barbijo, guante y antiparras. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Carpinchos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
Carpinchos 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Abrir la puerta trasera del recinto que se encuentre cerrada con pasador. Verificar estado de 
rejas, alambrado, etc. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
y desinfeccion, mediante cepillo, escoba, pala, escoba e hidrolavadora (de ser necesario), utilizando 
botas, faja, y guantes y antiparras. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector ( de ser necesario). 

05. - Vaciar una vez o mas veces a la semana la pileta y limpiar la misma con la hidrolavadora, 
cepillo, lavandina o productos similares. 

06. - Cerrar la puerta con traba, una vez que se efectuaron las tareas. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento acorde a lo estipulado por nutricion, teniendo en cuenta hora, tipo de clima y 
temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Puercoespin: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
coipos 

a) Para efectuar limpieza del recinto y pileta 

01. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza. 
Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala, utilizando, calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Gatos Chicos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las gatos 
chicos 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta principal de la j aula que se encuentre cerrada con candado. Verificar estado del 
recinto (Tejidos- Muros) 

02. - Ingresar a la mismas por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, detergente y 
desinfectante, utilizando Botas , calzado adecuadoy guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el can- 
dado a la puerta principal de la j aula. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Aves Bo Her: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los aves 
a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta principal de la j aula que se encuentre cerrada con candado. Verificar estado del 
recinto (Muros - Tejidos) 

02. - Ingresar a la mismas por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala , con agua y detergente, utilizando 
calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el can- 
dado a la puerta principal de la j aula. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 



18 




PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Palmipedos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
palmipedos 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza, 
Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

04. - Colocar alimento en comedero (canastos) acorde a lo estipulado por nutrition. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
b) Para efectuar limpieza de pileta de palmipedos 

01- Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza, Efectuar 
la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02.- Efectuar limpieza general de la pileta, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, utilizando antiparras, calzado 
botas y guantes. 

03- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero (canastos) acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en 
cuenta hora y tipo de alimento. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Oso polar: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los osos 
polares 

a) Para efectuar limpieza de Playon 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivas j aulas. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

03. - Verificar estado general del recinto, boyero y vidrios de forma tal que los mismos se 
encuentren sanos. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, y de los vidrios internos con un extensible, mediante agua y 
detergente, utilizando antiparras, calzado botas y guantes. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Renovar y reponer de acuerdo a lo estipulado el agua de la pileta (cascada). 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de jaula 

01.- Verificar que la puerta, rejas y paredes del corral se encuentre cerrada, con candado y en buen 
estado de conservation. 



02. - Retirar de la jaula al animal correspondiente, abriendo la traba y levantando y/o corriendo las 
puertas guillotinas con malacate. 

03. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. A su vez se debera 
fumigar con producto para eliminar moscas con la mochilla respectiva. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



20 




c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, ti- 
po de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a su jaula, de acuerdo a lo especificado en los 
puntos anteriores. 

e) Limpieza Pileta: 

01- Verificar que los animales esten embretados 

02- Ingresar por el porton, con los elementos correctos, pala , cepillo, escoba, secador, 
manguera, lavandina, detergente, botas, guantes y antiparras 

03- Bajar por lugar de acceso correspondiente 

04- Efectuar limpieza de los vidrios internos con un extensible, mediante agua y detergente, 
utilizando antiparras, calzado botas y guantes. 

05- Al fmalizar cerrar porton correspondiente 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Osos pardos v de anteojos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los osos 
pardos y anteojos 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

03. - Verificar estado general del recinto y fosa y del cable boyero, de forma tal, que el mismo no se 
encuentre cortado. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, mediante agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de jaula 

01. - Verificar que la puerta, rejas y paredes del corral se encuentre cerrada, con candado y en buen 
estado de conservation. 

02. - Retirar de la jaula al animal correspondiente, abriendo la traba y levantando y/o corriendo las 
puertas guillotinas con malacate. 

03. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. A su vez se debera 
fumigar con producto para eliminar moscas con la mochilla respectiva en caso de ser necesario. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, 
tipo de clima y temperatura. 

02. - Renovar y reponer agua en los bebederos del corral de acuerdo al estado del agua, tipo de clima 
y temperatura. 

03. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a su jaula, de acuerdo a lo especificado en los 
puntos anteriores. 

E)Limpieza Fosa 

01.- Una vez ingresado al corral, bajar por las escaleras correspondiente con elementos adecuados: 
escoba, cepillo, pala, balde, manquera,bota, zapato y guantes 

02 - Salir por donde ingresaron luego de terminar la tarea 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Osos hormigueros: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los osos 
hormigueros 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma sin el animal. 

03. - Verificar estado general del recinto 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de jaula 

01. - Verificar que la puerta, rejas, tejidos, paredes y techos de la jaula se encuentre cerrada, con 
candado y en buen estado. 

02. - Retirar de la jaula al animal correspondiente, abriendo la traba y levantando y/o corriendo las 
puertas guillotinas con malacate. 

03. -Cerrar puerta acceso a corral, colocando la traba adecuada, una vez que el animal, se encuentre 
en el mismo o en otro brete. 

04. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, 
tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a su jaula, de acuerdo a lo especificado en los 
puntos anteriores. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Elefantes: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
elefantes 

a) Ingreso animal a iaula 

01. - Abrir puerta libro y porton corredizo. 

02. - Colocar dieta a elefantes segun corresponda teniendo en cuenta hora, clima y temperatura de a- 
cuerdo a lo estipulado por nutrition. 

03. - Levantar puerta guillotina para permitir el acceso de los animales desde el corral a la j aula. 

04. - Permitir la entrada de elefante asiatica y africanas, colocandonos detras de barras de hierro a 
distancia no inferior de largo de trompa 

05. - Cerrar manualmente la puerta libro (con un empujon) una vez que ingresaron las elefantas. 
Luego desplazarse hacia el lugar donde se ata el elefante asiatico. 

06. - Asegurar la apertura y cierre de los portones corredizos, mientras se le provee de alimento. 

07. - Cerrar porton corredizo (asiatica). 

08. - Trabar puerta libro (africana). 

09. - Atar las patas de las elefantas africanas con cadenas, comenzando por las patas y luego colocar 
cadenas en manos de la misma. 

10. - Cerrar puerta guillotina que conduce a corral. 

11. - Cerrar portones de acceso al corral y frente con candado con el fin de evitar cualquier egreso de 
terceros al sector. 

b) Egreso animal de jaula 

01. - Verificar si funcionan los portones (guillotinas y corredizas) 

02. - Desabrochar cadenas de las patas y manos de ambas elefantas africanas. 

03. - Abrir puerta guillotina y puerta libro, para que las mismas tengan acceso al corral. 

04. - Cerrar puerta libro una vez que ambas elefantas se retiraron de la pieza. 



26 




05. - Abrir porton corredizo de la j aula de la elefanta asiatica. 

06. - Retirar cadena de la mano de la elefanta asiatica. 

07. - Cerrar porton corredizo y puerta guillotina una vez que el animal se retiro de la jaula. 

c ) Para efectuar limpieza de corral y guardaganado 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivas piezas y con las puertas 
cerradas y trabadas. 

02. - Abrir puerta guillotina acceso a corral y portones. 

03. - Verificar estado general del recinto y guardaganado. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto (corral y guardaganado), con los elementos destinados 
para el sector, punteado y sembrado, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, mediante agua y 
detergente, utilizando calzado de seguridad y guantes, sopladora (antiparras y barbijos). 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

d) Para efectuar limpieza de pieza 

01. - Verificar que la puerta guillotina de acceso al corral se encuentre cerrada. 

02. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la pieza con los elementos de 
destinados para el sector, con agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

03. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

04. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

e) Alimentation 

01. - Otorgar alimento acorde a lo estipulado por nutricion, teniendo en cuenta hora, tipo de clima y 
temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 
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f) Otros 

01. - Efectuar conservacion y mantenimiento del recinto. 

02. - Enviar en el horario estipulado a los animales a su jaula, de acuerdo a lo especificado en los 
puntos anteriores. 



Nota: 

• Todas las tareas de manejo del animal deberan ser realizadas entre dos personas. 

• Todas las personas que efectiien tareas en este sector deberan tener conocimiento de como se 
manejan estos animales. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Pandas rows: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
pandas 

a) Limpieza de corral y vidrios 

01- Abrir puerta libro e ingresar al corral. 

02- Realizar la limpieza de recinto y vidrios, sin animales, con los elementos adecuados, pala, 
secador, escoba, cepillo, balde, detergente, botas, faja y guantes. Nota de hallarse algiin animal 
realizar la tares tratando de molestar lo menos posible. Recordar cuando se ingrese o egrese al 
recinto, tener precaution de que los animales no se fuguen. 

03- Realizar tares de sembrado y riego con elementos adecuados, pala punta, manguera, bota, faja y 
guantes. 

04- Retirarnos con elementos, por donde ingresamos una vez que fmalice la tarea. 

05- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Limpieza de bretes 

01- Abrir puerta libro e ingresar al corral. 

02- Subir por rampa de acceso a bretes, abrir puerta e ingresar a los mismos. 

03- Abrir puertas corredizas de bretes, permitir que los animales salgan a corral, luego cerrarlas 

04- Realizar la limpieza de recinto con los elementos adecuados, pala, secador, escoba, cepillo, 
balde, detergente, botas, faja y guantes. 

05- Si se hallase algiin animal pasar el mismo de brete a brete para efectuar limpieza, a traves de la 
puerta guillotina que comunica los bretes. 

06- Retirarnos con elementos, por donde ingresamos una vez que fmalice la tarea. Recordar cuando 
se ingrese o egrese al recinto, tener precaution de que los animales no se fuguen. 

07- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

08- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01- Otorgar alimento acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, tipo de clima y 
temperatura. 

02- Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



d) Otros 

01- Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

02.- Enviar en el horario estipulado a los animales a su jaula, de acuerdo a lo especificado en los 
puntos anteriores. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Aguara Guazu: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
aguara guazii 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que los animales esten en el sector destinado para el descanso. Efectuar la tarea con 
mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. - Verificar estado general del recinto y alambrados. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando, calzado y guantes tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza del brete y canil 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo, y si lo hubiese tratando de 
molestarlo lo menos posible. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Zorros: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los zorros 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza,. 
Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. Verificar que 
los animales no salgan. 

02. - Verificar estado general del recinto y alambrados, de forma tal, que el mismo no se encuentre 
cortado. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando, calzado y guantes. 

04. - Efectuar punteado y sembrado del sector. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Hienas: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las hienas 

a) Para efectuar limpieza del recinto 

01. - Verificar estado general del recinto y alambrados, de forma tal, que el mismo no se encuentre 
cortado. 

02. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, con los elementos para efectuar la limpieza, 
Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando, calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

d) NOTA 

01- Para efectuar dicha limpieza debe realizarse con dos personas 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Hipopotamo Pigmeo: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
hipopotamos pigmeos 

a) Para efectuar limpieza de corral y pileta 

01. - Verificar que las puertas, rejas y muros que comunican el corral con el brete se encuentre 
cerrada, trabada y en buen estado de conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza, cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto y pileta, con los elementos de limpieza destinados para el 
sector, mediante cepillo, escoba, pala, carretilla e hidrolavadora, utilizando botas y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Vaciar una vez o mas veces a la semana la pileta y limpiar la misma con la hidrolavadora o 
productos indicados. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza del brete 

01- Abrir puerta de ingreso de dos hojas, Lugo abrir puerta de reja y porton de madera permitir salir 
a uno de ejemplares a corral con pileta grande, colocandonos detras de puerta libro. Luego cerrar 
porton de reja. Abrir puerta libro, luego puerta interna, permitiendo que saiga el animal a corral 
pileta chica, colocandonos de tras de puerta de ingreso y trabandola. Luego dirigirnos hacia la 
ventana, ingresar y trabar puerta libro. 

02- Verificar que las puertas, rejas y muros que comunica el corral con el brete se encuentre 
cerrada, trabada y en buen estado de conservation. 

03- Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. 

04- . Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 
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06- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Rinoceronte: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
rinocerontes 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Abrir desde puente la puerta de ingreso del corral al brete y cerrarla una vez que los animales 
estan en el mismo. 

02. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservation. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza del brete 

01.- Abrir desde puente la puerta de ingreso del brete al corral y cerrarla una vez que los animales 
estan en el mismo. 

02 Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, trabada 
y en buen estado de conservation. 

03- Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. 

04- . Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05- Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 



38 




PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Antttope Eland: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el 
antilope eland 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. Se puede dar el caso que no estan 
todos los animales en el brete, para este caso realizar las tareas tratando de molestar lo menos 
posible a los animales. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, traba- 
da y en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpie- 
za, cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. Realizar pase de animales en 
brete en el caso de alejarse uno ahi 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, te- 
niendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Cebra: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con la cebra 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Abrir desde pasillo la puerta de acceso del corral al brete y embretar a la mayoria de los 
animales, luego cerrar la puerta. 

02. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservation. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza. Tener en cuenta que puede haber algiin animal, en este caso realizar las tareas tratando de 
molestar lo menos posible a los animales. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, guantes y faja. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, traba- 
da y en buen estado de conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, faja y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Cabras: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las cabras 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, tra- 
bada y en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza. Tener en cuenta que puede haber algun animal, en este caso realizar las tareas tratando de 
molestar lo menos posible a los animales. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, traba- 
da y en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza. Tener en cuenta que puede haber algun animal, en este caso realizar las tareas tratando de 
molestar lo menos posible a los animales. ( ver que no se fuguen ) 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar el punteados y sembrado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Avestmz: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el 
avestruz 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01.- Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para e- 
fectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

04. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Jirafa: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las jirafas 

a) Para efectuar limpieza del corral 

01. - Abrir porton de acceso al corral desde la pieza del macho retirando la traba respectiva y el 
candado. 

02. - Verificar que las puertas y rejas que comunican al corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservation. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el mismo. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de la pieza hembras y macho 

01. - Abrir porton de la manga de acceso al corral desde la pieza retirando la traba respectiva y el 
candado. 

02. - Cerrar porton de acceso al corral desde la pieza una vez que los animales se retiraron. 

04.- Abrir porton corredizo y hacer pasar a la otra jirafa ala otra pieza y luego a traves de la manga, 
una vez que se fue cerrar porton de manga. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado bota y guantes. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Para efectuar cierre de animales 



46 




01- Abrir porton corredizo de pieza y porton corredizo de madera, colocarnos en la esquina 
del corral, permitir que ingrese una de las jirafas. 

02- Luego cerrar el porton interno corredizo. 

03- Salir por puerta chica de pieza, ingresar al corral nuevamente y cerrar porton corredizo de 
madera cuando el segundo animal halla ingresado. 

d) Limpieza de pieza con una jirafa en ella 

01- Ingresar a la pieza donde el animal no este y realizar la limpieza con los elementos de 
limpieza destinados para el sector, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando 
calzado bota y guantes. 

02- Abrir puerta corrediza de pieza y permitir que pase, colocandonos a distancia segura 
(pasillo o entrada), y cerrarla cuando el animal halla ingresado. 

03- Realizar esta tarea con mucho cuidado y tranquilidad tratando de no asustar o molestar a los 
animales. 



e) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



f) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Hipopotamo: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
hipopotamos 

a) Para efectuar limpieza de pileta 

01. - Abrir la puerta guillotina o corrediza 

02. - Enviar al animal a la choza y a la familia a brete manga, colocandole comida en la misma. 

03. - Cerrar la puesta guillotina o corrediza una vez que ingresan los animales. 

04. - Verificar que la puerta guillotina de comunicacion con la otra pileta y muros que comunican 
entre piletas se encuentre cerrada, trabada y en buen estado de conservation. 

05. - Efectuar limpieza general del recinto y pileta, con los elementos de limpieza destinados para el 
sector, mediante cepillo, escoba, pala, carretilla e hidrolavadora, utilizando botas, antiparras y 
guantes. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanico y hepatitis. 

07- Al fmalizar realizar apertura de las puertas guillotina y corrediza y permitir que salgan. 

08- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

g) Para efectuar limpieza de la choza y brete con manga 

01- Ingresar a la misma por el acceso exterior destinado, cerciorarme previamente puerta 
guillotina y corrediza esten cerrada. 

02- Efectuar limpieza con los elementos de limpieza pala, escoba, carretilla, secador, 
manguera, botas y guantes, cerciorandose que no se encuentre ningun animal en el interior, 
pero tratando de no molestar al animal que esta en la pileta externa. 

03- Al retirarse cerrar guillotina de choza y puerta exterior con candado. 

04- Al retirarse cerrar guillotina de choza y puerta exterior con candado. 

05- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

h) Limpieza playon 

01- Abrir la puerta guillotina o corrediza 
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02.- Enviar al animal a la choza y a la familia a brete manga 

03- Efectuar limpieza con los elementos de limpieza pala, escoba, carretilla, secador, manguera, 
botas y guantes 

04- De no poder embretar los animales ingresar dos cuidadores al playon, uno de ellos con una cana 
para alejar los animales y el otro con los elementos de limpieza. No olvidarse que de esta manera se 
trabaja en contacto directo, por lo que el trabajo se debe realizar lo mas rapido posible tratando de 
no molestar a los animales. 

i) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutricion, teniendo en cuenta hora, 
tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

03- Cuando se coloque la comida normalmente se produce en las cocha y brete con manga sin 
animales, pero hay veces que se debe colocar en los playones con los animales, por tal motivo debe 
realizarse entre dos cuidadores y uno de ellos debe ingresar previamente con una cana para alejar 
los animales 



j) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Antttope Cervicayra: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
antilopes cervicapra 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que las puertas y rejas del corral y el brete se encuentre en buen estado de 
conservation. Ingresar por acceso asignado y que los animales no se fuguen. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes, tratando de molestar lo 
menos posible a los animales. Al fmalizar cerrar puerta de ingreso. 

03. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

04. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Coati: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el coati 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Colocar y descender por la escalera (de aluminio de una hoja). 

02. - Ingresar al mismo con los elementos para efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no 
se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos 
posible al animal. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar el sembrado y punteado del sector. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y Hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Recintos Zorrino y Huron: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con la 
animales del recinto 8 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta de la jaula que se encuentre cerrada y con candado y verificar estado de 
conservacion de tejidos, rejas y paredes. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada y 
tratando de que no se fuguen, con los elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con 
mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
punteado, sembrado y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con 
agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

04. - Cerrar la puerta y colocar candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservacion y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Condor Andino (pichones v adultos) 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
pichones de condor: 

a) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Ingresar y verificar que la puerta que comunica la j aula con el brete se encuentre cerrada y 
trabada. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza, cerciorandose que no se encuentre ningiin animal en el mismo. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, guantes, faja y barbijo. 

04. - Cerrar la ultima puerta una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Verificar que la puerta que comunica la j aula con el brete se encuentre cerrada y trabada. 

02. - Ingresar por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la limpieza. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando, calzado, faja y guantes (efectuar tratando de 
molestar lo menos posible a los animales en caso que haya alguno, ademas ingresar con arco por 
seguridad) 

04. - Cerrar la ultima puerta una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Monos sudamericanos chicos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en monos 
chicos sudamericanos 

a) Para efectuar limpieza del patio exterior e interior 

01. - Abrir la puerta de comunicacion de los patios que se encuentre cerrada y verificar estado de 
conservation de tejido, rejas y muros. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada y 
tratando de que no se fuguen, con los elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con 
mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. Se debe tener en cuenta que 
siempre se esta trabajando en contacto directo con el animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, lavandina y 
detergente, utilizando botas y guantes. 

04. - Al fmalizar la tarea cerrar la puerta de ingreso al brete. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. Se debe tener en cuenta que siempre se esta 
trabajando en contacto directo con el animal. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. Se debe tener en cuenta que siempre se esta trabajando en 
contacto directo con el animal. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. Se debe tener en cuenta que siempre se 
esta trabajando en contacto directo con el animal. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Condor: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en la jaula de 
los condores 

a) Para efectuar limpieza de la jaula 

01. - Abrir la puerta principal de la jaula que se encuentre cerrada con candado. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza y con un arco por seguridad, cerciorandose que los animales no se fuguen por 
donde ingreso. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al 
animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, faja y guantes. 

04. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

05- Cerrar la puerta y colocarle candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Serpentario: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en el 
serpentario 

a) Para efectuar limpieza de animales no venenosos 

01. - Verificar estado de conservation de vidrios y muros. 

02. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, abrir puerta de recinto interno superior y visualizar 
el animal, luego realizar apertura de puerta completa e ingresar al mismo con ganchos de manejo. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala, con agua, lavandina y detergente, 
utilizando y guantes, tratando de molestar lo menos posible a los animales. 

04. - Cerrar la puerta de acceso al recinto una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de animales venenosos 

01. - Abrir la puerta superior del recinto que se encuentra trabada y con candado. Verificar donde se 
encuentra el animal. 

02. - Abrir la puerta inferior del recinto que se encuentra trabada y con candado. 

03. - Colocar jaula de transporte (terrario) para colocar al animal en la misma sobre el acceso de la 
puerta inferior y dentro del recinto 

04. - Abrir tapa superior de la jaula de transporte. 

05. - Agarrar al animal con los diferentes ganchos de manejo de acuerdo al tamano del animal. 

06. - Colocar al animal en la jaula de transporte una vez que el mismo se encuentra en el gancho y 
luego cerrar la tapa del compartimiento. 

07. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala, con agua, lavandina y detergente, 
utilizando botas y guantes. 

08. - Colocar al animal efectuando los mismos pasos que para su retiro. 
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09.- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Limpieza de peceras 

01- Colocar la pecera en mesa de madera y mesada de marmol 

02- Retirar la tapa y desalojar el animal con ganchos de manejo, colocandolo en otra pecera 
alternativa. 

03- Efectuar limpieza con los elementos de limpieza destinados y desinfeccion de las bandejas, 
mediante cepillo, pala, con agua, lavandina y detergente, utilizando botas y guantes. 

04- Colocar al animal efectuando los mismos pasos que para su retiro. 

05- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

d) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

e) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Llevar control de temperaturas de recintos. 

04. - Llevar control de sueros. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Granja: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en al granja 

a) Para efectuar limpieza de corral de caballos, vacas, cabras y ovejas. 

01. - Verificar que las puertas y tablas se encuentren cerradas, trabadas y en buen estado de 
conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se escape ningun animal. 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
punteado y sembrado, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de jaula conejos 

01. - Abrir candado de puerta de acceso a cada jaula. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, 
utilizando bota y guantes. 

03. - Cerrar la puerta de acceso a cada jaula una vez que se efectuaron las tareas y colocar el canda- 
do. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Para efectuar limpieza de jaula gallinas 

01. - Abrir candado de puerta de acceso a jaula. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, 
utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 
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04. - Cerrar la puerta de acceso a la jaula una vez que se efectuaron las tareas y colocar el candado. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 
05.- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

d) Limpieza de pileta 

01- Efectuar limpieza con elementos destinados a tal fin, escoba, pala, carretilla, secador, 
detergente, lavandina, botas y guantes. 

02- Realizar la tarea tratando de molestar lo menos posible a los animales 

03- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 

f) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura de los diferentes animales. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes de los diferentes animales. 

g) Otros 

01. - Efectuar ambientacion de los diferentes recintos. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento de los diferentes recintos. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Nandu y Guanacos: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el nandu 
y guanacos 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

03. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

04. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, traba- 
da y en buen estado de conservation. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningun animal.( si lo hay tratar de molestar lo menos posible o 
cambia al otro brete) 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 
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04- Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 




PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Canguro: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el 
wallaby 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Abrir desde pasillo la puerta de acceso del corral al brete. Tener en cuenta que hay algun 
animal, realizar las tareas tratando de molestar lo menos posible a los animales. 

02. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservacion. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningun animal. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza del brete 

01. - Verificar que las puertas y rejas que comunica el corral con el brete se encuentre cerrada, traba- 
da y en buen estado de conservacion. 

02. - Ingresar al mismo por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza, 
cerciorandose que no se encuentre ningun animal.( si lo hay tratar de molestar lo menos posible o 
cambia al otro brete) 

03. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 
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01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Cabras Africanas: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las cabras 
africanas 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteados y sembrado del sector. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Llama, Alpaca v Vicuna: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con la llama, 
alpaca y vicuna 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis, 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Ciervos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el ciervos 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Emu y Canguro: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el emii y 
canguro 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Ingresar al mismo por el acceso destinado, lo mas rapido posible, con los elementos para 
efectuar la limpieza, cerciorandose que el animal no se fugue por donde ingreso. Efectuar la tarea 
con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 



68 




PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Camello y Dromedario: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el 
camello y dromedario. 

a) Para efectuar limpieza del corral 

01. - Abrir porton de acceso al corral o trabas desde la pieza respectiva y el candado. 

02. - Verificar que las puertas y rejas que comunican el corral con el brete se encuentre cerrada, 
trabada y en buen estado de conservacion. 

03. - Ingresar al mismo por el acceso destinado al mismo con los elementos para efectuar la 
limpieza. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. Tratando de molestar lo 
menos posible al animal 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de la pieza: 

01. - Abrir porton de acceso al corral desde la pieza retirando la traba respectiva. 

02. - Deslizar canos de hierro (trabas) hacia un extremo o abrir porton interno, con el fin de dejar el 
paso a los animales de la pieza al corral. 

03. - Cerrar porton de acceso al corral desde la pieza una vez que los animales se retiraron. 

04. -. Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado y guantes. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Hospital: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en el hospital 

a) Para efectuar limpieza del recinto interno 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Verificar estado general del recinto y vidrios de forma tal que los mismos se encuentren sanos. 

03. - Efectuar limpieza y desinfeccion general del recinto, con los elementos destinados para el 
sector, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, y de los vidrios internos con una escalera de 
madera de dos hojas, mediante agua, lavandina y detergente, utilizando botas y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antirrabica, antitetanica y 
hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de j aulas externas o internas 

01. - Verificar que la puerta y rejas se encuentre cerrada, con candado y en buen estado de 
conservation. 

02. - Retirar de la j aula al animal correspondiente, abriendo la traba y levantando y/o corriendo las 
puertas guillotinas con malacate. 

03. -Ingresar con o sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. Tratando de molestar lo 
menos posible a los animales 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antirrabica, antitetanica y 
hepatitis. 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



c) Para efectuar limpieza de j aulas volantes 

01- Retirar de la jaula al animal correspondiente, abriendo y levantando las puertas guillotinas y 
colocandolo en otra jaula similar. 
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02- Limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de destinados para el sector con agua y 
detergente, utilizando botas y guantes. 

03- Si no se puede retirar el animal realizar la tarea tratando de molestar lo menos posible a los 
animales. 

03- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antirrabica, antitetanica y 
hepatitis. 

04- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



d) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutricion, teniendo en cuenta hora, 
tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



e) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Utilizar todos los elementos de protection personal de acuerdo al animal con el que se trabajara 
y tener y tomar los recaudos de acuerdo al riesgo de animal a curar y tratar. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Mandriles: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
mandriles 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivasj aulas. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

03. - Verificar estado de boyero y vidrios de forma tal que los mismos esten sanos. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, y limpieza de vidrios internos mediante agua y detergente, 
utilizando botas y guantes. 

05. - Efectuar el punteado y sembrado del sector. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de jaula 

01. - Verificar que la puerta del corral se encuentre cerrada y con candado y estado de conservation 
de rejas. 

02. - Mover y retirar de la jaula, donde se encuentra el animal para limpiar, el candado 
correspondiente. 

03. - Abrir traba y levantar y/o correr puerta guillotina con malacate. 

04. -Cerrar puerta guillotina, colocar traba y candado, una vez que el animal se encuentra en el 
corral o brete. 

05. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. Verificando siempre que 
las otras puertas se encuentren cerradas. 

06. - Cerrar puertas y candados una vez fmalizada la limpieza. 
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07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la j aula. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Monario: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en los 
monarios 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivas bretes y patio de invierno y 
las puertas guillotinas esten trabadas y en buen estado de conservacion. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

03. - Verificar estado del recinto y vidrios de forma tal que los mismos esten sanos. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, y limpieza de vidrios internos mediante agua y detergente, 
utilizando botas y guantes. 

05. - Efectuar punteado y sembrado del sector. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de patio invierno 

01- Verificar que los animales esten en brete o en patio de verano y que la puerta guillotina que 
comunica patio invierno con verano y las puertas guillotinas que comunican los bretes al patio se 
encuentre cerrada, trabadas y en buen estado de conservacion 

02- Abrir traba y levantar y puerta guillotina de pasillo que comunica con patio invierno con 
malacate. 

03 - Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. Verificando siempre que 
las otras puertas se encuentren cerradas. 

04- Cerrar puertas trabar y colocar candados una vez fmalizada la limpieza. 

05- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Para efectuar limpieza en bretes 

01- Verificar que los animales esten en patio de verano o invierno y que la puerta guillotina que 
comunica los bretes al patio se encuentre cerrada, trabadas y en buen estado de conservacion 

02- Abrir traba y levantar y puerta guillotina de pasillo que comunica con patio invierno con 
malacate. 

03- Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. Verificando siempre que 
las otras puertas se encuentren cerradas. 

04- Cerrar puertas trabar y colocar candados una vez fmalizada la limpieza. 

05- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

d) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

e) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservacion y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la jaula. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Yacare y/o Alligator: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con el yacare 
y alligator 

a) Para efectuar limpieza del lago 

01. - Pasar primer vallado y sin pasar el segundo retirar la basura del lago con un espumero. 

02. - Colocar los residuos en las bolsas, que se encuentran en las carretillas que utilizan para el tras- 
lado de la basura. 

03. - Utilizar guantes y botas 

04. - Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, tipo de clima y 
temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

02. - En caso de reparation de algun tejido separador del lago, se debera vaciar el lago y embretar al 
alligator macho y sostener con los elementos adecuados a la hembra. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Complejo Selva subtropical: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en el Selva 

a) Para efectuar limpieza del sector de aves 

01. - Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al 
animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios, con los elementos de limpieza destinados para 
el sector punteado, sembrado y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y 
carretilla, con agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

03. - Retirarse del sector con los elementos de limpieza. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 

b) Para efectuar limpieza del sector de anfibios 

01. - Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al 
animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios, con los elementos de limpieza destinados para 
el sector, levantando la tapa superior rebatible y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, 
escoba, pala y con agua y detergente, utilizando calzado y guantes. 

03- Retirarse del sector con los elementos de limpieza. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 

c) Para efectuar limpieza del sector de curiyu 
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01. - Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. Ingresar al recinto por la escalera, con ganchos de manejo para alejar de ser 
necesario a los animales. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos 
posible al animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios, con los elementos de limpieza destinados para 
el sector y desinfeccion del recinto, mediante cepillo, escoba, pala y con agua y detergente, 
utilizando bota y guantes. 

03- Retirarse del sector con los elementos de limpieza. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 



d) Para efectuar limpieza del sector de loros 

01. - Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. Ingresar al recinto por el lugar asignado. Efectuar la tarea con mucha atencion 
tratando de molestar lo menos posible al animal. 

02. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios (con escalera metalica aluminio) con elementos 
de limpieza destinados para el sector punteado, sembrado y desinfeccion de las bandejas, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, utilizando calzado y guantes. 

03- Retirarse del sector con los elementos de limpieza por donde se ingreso. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 



e) Para efectuar limpieza del sector de Lagartos y Tortugas 

01. - Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. 

02. - Ingresar al recinto por el acceso destinado o bajar hasta el lugar a traves de la baranda 
perimetral y saltando, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los elementos para efectuar la 
limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios, con los elementos de limpieza destinados para 
el sector, punteado, sembrado y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y 
carretilla, con agua y detergente, utilizando calzado y guantes. 

04. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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f) Para efectuar limpieza en aranas 

01- Observar el recinto donde se encuentra el animal, prestando mucha atencion a su ubicacion 
dentro del mismo. 

02- Retirar la pecera con mucha atencion tratado de molestar los menos posibles a los animales. 

03- Llevarla a la zona de manejo en anfibios o curiyu donde se realizara las limpieza con 
elementos destinados, pala, escoba, papel, esponja, guante, calzado y antiparras. 

04- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

g) Limpieza de pileta central 

01- Vaciar la pileta desde la zona de bombas, tener cuidado y utilizar casco de seguridad 
cuando se desciende y asciende por la escalera caracol, Lugo bajar a la pileta y utilizar 
escalera de una hoja metalica. 

02- Efectuar limpieza general con los elementos de limpieza destinados para el sector, secados, 
cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, utilizando botas y guantes. 

03- Realizar la tares con mucho cuidado tratando de molestar lo menos posible a los animales. 

04- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

05- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

h) Alimentation 

01. - Colocar alimento acorde a lo estipulado por nutricion, teniendo en cuenta hora, tipo de clima y 
temperatura a cada animal. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes de cada animal. 

i) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Regar las plantas del sector. 

04. - Levantar parasoles. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Varanos Gigantes: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en el varanos 
gigantes 

a) Para efectuar limpieza de brete 

01. - Verificar estado de conservation de muros. 

02. - Ingresar al recinto por el acceso destinado, abrir puerta de recinto interno y visualizar el 
animal, luego realizar apertura de puerta completa e ingresar al mismo con ganchos de manejo. 

03- Cambiar de brete a los animales de ser posible con los ganchos de manejo. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala, con agua, lavandina y detergente, 
utilizando bota, faja y guantes, tratando de molestar lo menos posible a los animales si los hubiese 
en ese momento. 

04. - Cerrar la puerta de acceso al recinto una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de corral 

01- Abrir la puerta del recinto que se encuentra trabada y con candado. Verificar donde se encuentra 
el animal. 

02- Abrir la puerta que comunica con el corral que se encuentra trabada y con candado. 

03- Efectuar limpieza general del recinto y pileta, con los elementos de limpieza destinados para el 
sector y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala, con agua, lavandina y 
detergente, utilizando botas, faja y guantes. 

04- En el caso de hallarse algiin animal, ingresar con ganchos de manejo para alejar al animal de ser 
necesario, realizando la tarea en el menos tiempo posible y tratando de no molestar al animal. 

05- Al fmalizar retirarse por donde ingreso y lavarse las manos con desinfectante. 

06- Para efectuar dicha tarea el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Llevar control de temperaturas de recintos. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Lemur es: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en la Isla 
Lemur cata: 

a) Para efectuar limpieza de las islas 

01. - Ingresar a la misma cruzando el lago con el bote destinado con los elementos para efectuar la 
limpieza general de las islas. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos 
posible a los animales. 

02. - Efectuar limpieza general con los elementos de limpieza destinados para el sector pala, escoba, 
cepillo, secador, detergente y utilizando calzado, guantes y faja colocando todos los residuos en las 
bolsas y baldes llevados. 

03. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos 
adecuados. 

04. - Retirarse del sector una vez que se efectuaron todas las tareas con todos los elementos a traves 
del bote. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero, acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Aves rapaces: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las 
rapaces: 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta principal de la j aula que se encuentre cerrada con candado. Verificar estado del 
recinto 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, detergente y 
desinfectante, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos adecua- 
dos. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el can- 
dado a la puerta principal de la j aula. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Suricatas: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con las 
suricatas: 

a) Para efectuar limpieza de la j aula 

01. - Abrir la puerta principal de la j aula que se encuentre cerrada con candado. Verificar estado del 
recinto 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. Verificar estado de vidrios, de forma tal que los mismos esten sanos. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto y vidrios internos y externos, con los elementos de 
limpieza destinados para el sector y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y 
carretilla, con agua, detergente y desinfectante, utilizando calzado y guantes. 

04. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos adecua- 
dos. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el can- 
dado a la puerta principal de la j aula. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Flamencos: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en 
nidificacion 

a) Para efectuar limpieza del sector 

01. - Ingresar a la misma por el acceso destinado con los elementos para efectuar la limpieza 
general. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible a los animales. 

02. - Efectuar limpieza general con los elementos de limpieza destinados para el sector pico, pala y 
carretilla, utilizando calzado y guantes. 

03. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos adecua- 
dos. 

04. - Retirarse del sector una vez que se efectuaron las tareas con todos los elementos por el acceso 
destinado. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero acorde a lo estipulado por nutrition, teniendo en cuenta hora, 
tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Islas con monos Caieisla con mona araha venezolana: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en la Isla Cai 
y Venezolana 

a) Para efectuar limpieza de las islas 

01. - Ingresar a la misma cruzando el lago con el bote destinado con los elementos para efectuar la 
limpieza general de las islas. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos 
posible a los animales. 

02. - Efectuar limpieza general con los elementos de limpieza destinados para el sector pico, pala y 
carretilla, utilizando calzado y guantes colocando todos los residuos en las bolsas y baldes llevados. 

03. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos adecua- 
dos. 

04. - Retirarse del sector una vez que se efectuaron todas las tareas con todos los elementos a traves 
del bote. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero, acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Monos titi: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
monos titi 

a) Para efectuar limpieza de la j aula y pasillo 

01. - Abrir la puerta principal del acceso al recinto que se encuentra cerrada con candado con los 
elementos de limpieza. Efectuar limpieza general del pasillo. 

02. - Ingresar a la jaula por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Verificar estado del recinto Efectuar la tarea con mucha 
atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. Verificar estado de alambrados, de forma 
tal que los mismos esten sanos. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, detergente y 
desinfectante, utilizando bota y guantes y faja. 

04. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado mediante los elementos adecuados. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el 
candado a la puerta principal del recinto. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 



Faisanera: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en la 
faisanera: 

a) Para efectuar limpieza de las jaula 

01. - Abrir la puerta principal de la zona de manejo que se encuentre cerrada con candado. Verificar 
estado del recinto. 

02. - Ingresar a las j aulas por el acceso destinado, dejando siempre la ultima puerta cerrada, con los 
elementos para efectuar la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo 
menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector y 
desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua, detergente y 
desinfectante, utilizando bota, guantes y faja. 

04. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado, mediante los elementos adecuados. 

05. - Cerrar todas las puertas sucesivamente, una vez que se efectuaron las tareas y colocarle el 
candado a la puerta principal del recinto. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de alimento y lugar de colocacion. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 



c) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Monario azul: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas con los 
meleros, vizcacha y coati 

a) Para efectuar limpieza de la j aula de meleros 

01. - Abrir la puerta de la jaula que se encuentre cerrada y con candado y verificar estado de 
conservation de tejidos, rejas y paredes. 

02. - Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre, con los elementos para efectuar 
la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al animal. 

03. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y detergente, 
utilizando botas, faja y guantes. 

04. - Cerrar la puerta y colocar candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

05. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

06. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

d) Para efectuar limpieza de caja bretes de meleros 

01- Mover a los animales a la jaula, bajar la puerta guillotina 

02- Retirar la caja y limpiarla con los elementos adecuados 

03- Al fmalizar volver a colocar la caja en su position adecuada ajustandola nuevamente. 

04- Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunada contra antitetanica y hepatitis. 

05- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante 

e) Para efectuar limpieza en jaula de bizcas y coaties 

01- Abrir la puerta de la jaula que se encuentre cerrada y con candado y verificar estado de 

conservation de tejidos, rejas y paredes. 

02- Ingresar a la misma por el acceso destinado, dejando siempre, con los elementos para efectuar 

la limpieza. Efectuar la tarea con mucha atencion tratando de molestar lo menos posible al 
animal. 
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03- Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos de limpieza destinados para el sector 
y desinfeccion de las bandejas, mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, con agua y 
detergente, utilizando botas, faja y guantes. 

04- Cerrar la puerta y colocar candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

05- Cerrar la puerta y colocar candado, una vez que se efectuaron las tareas. 

06- Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

f) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutricion, 
teniendo en cuenta clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutricion y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

g) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Leones: 

A continuation se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en la leonera: 

a) Para efectuar limpieza de corral 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivos bretes. 

02. - Verificar estado de alambrados externos y estado general del recinto. 

03. - Retirar candados puertas acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto sin animales, con los elementos destinados para el sector, 
mediante cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando calzado, guantes y faja. 

05. - Efectuar jardineria general del recinto, punteado y sembrado mediante los elementos 
adecuados. 

06. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 

b) Para efectuar limpieza de jaula 

01- Verificar que la puerta del corral se encuentre cerrada y con candado y estado de conservation. 

02- Abrir traba y levantar y/o correr puerta guillotina con malacate o cadena para retirar los 
animales al corral o brete (de no ser posible que esten en el corral) 

03- Cerrar puerta guillotina, una vez que el animal se encuentra en el corral o brete. 

04- Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas y guantes. Verificando siempre que 
las otras puertas se encuentren cerradas. 

05- Cerrar puertas una vez fmalizada la limpieza. 

06- Repetir esta rutina para la limpieza del otro brete y pasillo si hubiese un animal embretado 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la j aula. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Monario p avion: 

A continuacion se detallan los pasos a seguir para el correcto desempeno de las tareas en el monario 
papion: 

a) Para efectuar limpieza de patio exhibicion 

01. - Verificar que todos los animales se encuentren en sus respectivos bretes. 

02. - Retirar candado puerta acceso corral e ingresar a traves de la misma. 

03. - Verificar estado general del recinto de forma tal que todo este en condiciones. 

04. - Efectuar limpieza general del recinto, con los elementos destinados para el sector, mediante 
cepillo, escoba, pala y carretilla, utilizando botas, faja y guantes. 

05. - Retirarse del corral con todos los objetos llevados y cerrar puerta del mismo y colocar candado. 

06. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

07. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 



b) Para efectuar limpieza de bretes 

01. - Verificar que la puerta del corral se encuentre cerrada y con candado y estado de conservation 
de rejas. 

02. - Mover y retirar de la bretes, donde se encuentra el animal para limpiar. 

03. - Abrir traba y mover puerta corrediza o guillotina y permitir salir a los animales a patio de 
exhibicion. 

04. -Cerrar puerta corrediza, colocar traba, o guillotina, una vez que el animal se encuentra en el 
patio de exhibicion. 

05. -Ingresar, sin el animal en el recinto, a limpiar y desinfectar la jaula con los elementos de 
destinados para el sector con agua y detergente, utilizando botas, faja y guantes. Verificando 
siempre que las otras puertas se encuentren cerradas. 

06. - Cerrar puertas y candados una vez fmalizada la limpieza. 

07. - Para efectuar dichas tareas el personal debera estar vacunado contra hepatitis y antitetanica 

08. - Al fmalizar lavarse las manos con desinfectante. 
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c) Alimentation 

01. - Colocar alimento en comedero y agua en el bebedero acorde a lo estipulado por nutrition, 
teniendo en cuenta hora, tipo de clima y temperatura. 

02. - Registrar los alimentos sobrantes y materia fecal en carpeta de nutrition y actividades en el 
libro de novedades y partes. 

d) Otros 

01. - Efectuar ambientacion del recinto. 

02. - Efectuar conservation y mantenimiento del recinto. 

03. - Enviar en el horario estipulado a los animales a la jaula. 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires tiene la intention de reproducir Leopardo de 
la nieves {Uncia uncia) cumpliendo con los propositos de la Estrategia Mundial para la 
Conservacion. 

-Investigation: la reproduccion de estos animales podria proveer valiosa information a 
nivel de especie y protocolos de manejo. 

-Conservation: dado que se trata de una especie catalogada por la UICN en la Lista 
Roja desde el 2002 y figura en CITES como apendice I, la reproduccion de esta especie 
seria un logro para el Zoologico de Buenos Aires 

-Education: dentro de este pilar, podria darse a conocer los objetivos de los zoologicos 
modernos y su rol en la preservation de especies a traves de la education para la 
conservacion. Asimismo puede promocionarse el conocimiento de una especie exotica. 

El presente informe constituye un documento detallado acerca de los ejemplares 
presentes en la coleccion, la reproduccion de la especie en libertad y en cautiverio y las 
necesidades que harian posible el exito reproductivo. 



Caracteristicas del recinto 



Los animales son alojados en un recinto externo de 
aproximadamente 230 m 2 en el cual se exhiben un dia cada 
uno y cuentan con un brete propio para cada ejemplar donde 
permanecen cuando no estan en exhibition o cuando deben 
recibir algun tratamiento. Estos bretes cuentan con 
aproximadamente 15 m 2 y poseen una tarima en altura que 
flinciona como refugio ya que estos animales son excelentes 
trepadores. 

El recinto externo cuenta con vegetation variada, una 
ambientacion simil roca donde pueden trepar y descansar y 
troncos en los que pueden afilar sus garras. 





Posee tambien una serie 
de estructuras provistas por el 
Departamento de 
Enriquecimiento Ambiental mediante el cual se los alienta a 
los animales a explorar y comportarse tal cual lo harian en 
un estado natural. 




Ejemplares de la coleccion 

El Zoologico de Buenos Aires cuenta con una pareja reproductiva desde el ano 
2003, se encuentran alojados en el recinto Felinera. 

Ambos animales fueron nacidos en cautiverio y, por los datos que se adjuntaron 
en el canje, no comparten ninguno de sus progenitores siendo ejemplares aptos para la 
reproduccion. 
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Bilbo Baggins chip Trovan 00-01DE-7D5B (macho) nacido el 13 de junio de 
2002 en el Papanack Park Zoo, Canada. Studbook del padre: 1950. Studbook de la 
madre: 1592. 



Lexus, chip Avid 126622531 A (hembra) nacida el llde mayo 
de 2001 en el Assiniboine Parck Zoo, Canada. Studbook del padre: 
1098. Studbook de la madre: 1832. 

CHI 




Lexus 



Dieta 

Los grandes felinos pueden mantenerse facilmente con dietas a base de carne de caballo 
o de bovino. Estas dietas pueden obtenerse comercialmente incluso con las vitaminas y 
minerales necesarios para cada especie, edad o estatus del individuo. Por otro lado se los 
puede alimentar de la manera convencional con carne con hueso y con alimento vivo 
ocasionalmente como gallinas, conejos y roedores. Comen aproximadamente 2 kg por 
dia y llegan a pesar entre 30-35 kg. 

Para evitar problemas de obesidad, se les puede tener en ayuno uno o dos dias por 
semana. Tambien se les puede proporcionar huesos de rodilla para mantener una buena 
higiene bucal y un buen tono muscular. Los dias de ayuno son los mas apropiados para 
darles estos huesos. 

De todos modos estas consideraciones deben ser re-evaluadas por la Jefa del area de 
Nutrition. 

Epoca reproductiva 

Estos animales alcanzan la madurez sexual a los 3 anos para la hembra y a los 
3,5-4 para los machos. La epoca reproductiva comienza entre los meses de Junio y 
Julio. El estro suele durar entre 5-7 dias. 

Conducta reproductiva: La hembra suele anunciar el comienzo del celo con diferentes 
actitudes: 

• Mayor actividad y desplazamiento por todo el recinto. 

• Vocalizaciones durante todo el dia. 

• Perdida del apetito y rechazo a la comida. 

• Mantiene la cola erguida y orinan con frecuencia. 
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• Se observa la vulva hinchada y hiimeda. 

• Se refriega por la reja del recinto y hasta puede rodar por el piso. 

Otra de las manifestaciones del celo de la hembra puede observarse por la 
conducta del macho. El mismo puede vocalizar o responder a las vocalizaciones de la 
hembra, se observa que pruste (sonido nasal), levantan la cola con mas frecuencia y 
dejan abundantes marcas de orina. Estas caracteristicas pueden dar indicio de una 
sincronizacion en el estro y por lo tanto de una copula efectiva. 

La mayoria de los apareamientos se registran durante la noche, entre las 17hs y 
las 7 hs. En el momento de la copula generalmente las hembras se agachan con la 
cabeza hacia el piso y los machos se ubican por detras y por encima. Usualmente la 
copula viene acompanada por rugidos y mordisqueos en la zona del cuello. 

Las copulas duran entre 10 y 15 segundos y suceden varias veces con periodos 
cortos de descanso. Suelen observarse entre 3-8 veces por hora y ocurren generalmente 
en el segundo dia del estro. 

Un mes despues de la copula el macho y la hembra deben ser separados. A los 
70 dias del servicio se hace evidente la prenez, se incrementa el tamano del abdomen y 
los movimientos de la hembra son las lentos y torpes. 

A los 90 dias de prenez los pezones se hinchan y pueden llegar a hacerse 
notorios los movimientos de los cachorros cuando la hembra esta acostada de lado. 
La gestation dura entre 91 y 127 dias, naciendo los cachorros generalmente entre 
diciembre y enero. La camada suele ser de 2 - 4 cachorros. 

Luego del parto las hembras suelen salir por 
momentos de la paridera solo para caminar un poco defecar 
y orinar. Las primeras dos semanas de los cachorros son 
muy tranquilas y pasan la mayor parte del tiempo comiendo 
y durmiendo. Alrededor de los 40 dias maman entre 4 y 6 
veces durante 15-25 minutos. En esta etapa se vuelven 
mas activos y mejora la vista de los mismos. Comienzan a 
salir de la caja aunque generalmente las hembras los suelen volverlos a entrar. 

A los 45 dias comienzan a lamer carne pero siguen mamando. A los 70 dias ya 
comen carne. 



Manejo reproductive 

Si los animales permanecieran juntos en el 
mismo recinto se recomienda separarlos entre abril 
y mayo y recien juntarlos durante el comienzo de la 
epoca reproductiva. 

Es aconsejable ofrecer una dieta diaria de % 
libra de higado de cordero (no usar higado de otro 
animal). Esto le da a la hembra vitamina A y al macho le ayuda a acidificar el semen. 
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Cuando la hembra comienza a dar senales de celo (comentadas anteriormente) 
juntar al macho y a la hembra durante 5 a 10 minutos por dia. 

Es importante juntarlos despues de que hayan comido para bajar el nivel de 
agresividad. 

Se recomienda dejar junta a la pareja la mayor cantidad de horas posible durante 
el dia si es que no se los deja juntos las 24 horas u por lo menos hasta 2 dias despues de 
observada la ultima copula o hasta que se observe mucha agresion. 
Cuando se observe copula, dejarlos juntos por 3-4 dias, incluso durante la noche. 

Dentro de los 5 dias despues de la copula, la hembra comenzara a estar agitada, 
comenzara a estar agresiva con el macho. En este momento se debe separar a la pareja. 
Una vez que la hembra esta prenada aumenta su apetito por lo que se puede aumentar la 
dieta y la complementation con de minerales. 

La semana anterior al nacimiento se recomienda no interferir ni generar 
disturbios en la hembra. 



Necesidades del recinto 

Cuando se mantienen en interiores durante todo el ano, debe evitarse que las 
temperaturas sean superiores a los 29,4° C. 

El recinto de la hembra debe contar con una caja de parto o paridera que le 
brinde las comodidades suficientes durante el parto y los primeros meses de vida de los 
cachorros. 

El piso debe ser calido y con la posibilidad de la drenar la orina. 

La caja de parto del zoo de Buenos Aires tiene como dimensiones 1.30 m a 1.60 
m de largo por 1.0 m de ancho x 1.0 m de alto, con una puerta de 0.35 m x 0.45m. En el 
caso de no tener colocada la paridera en el recinto se recomienda instalarla 1 mes antes 
del parto para que la hembra se familiarice con la caja. 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires tiene la intention de reproducir Panda rojo 
{Ailurus fulgens) cumpliendo con los propositos de la Estrategia Mundial para la 
Conservacion: 

-Investigation: la reproduccion de estos animales podria proveer valiosa information a 
nivel de especie y protocolos de manejo. 

-Conservation: dado que se trata de una especie catalogada por la UICN como en 
peligro desde 1988 y figura en CITES como apendice I (actualization a febrero de 
2008), la reproduccion de esta especie seria un logro para el Zoologico de Buenos Aires 
siendo el unico en el pais en poseer esta especie. 

-Education', dentro de este pilar, podria darse a conocer los objetivos de los zoologicos 
modernos y su rol en la preservation de especies a traves de la education para la 
conservacion. Asimismo puede promocionarse el conocimiento de una especie exotica 
cuyo parentesco con el Panda Mayor esta lejos de ser un hecho. 

El presente informe constituye un documento detallado acerca de los ejemplares 
presentes en la coleccion, la reproduccion de la especie en libertad y en cautiverio y las 
necesidades que harian posible el exito reproductivo. 



Caracteristicas del recinto 

El Zoologico de Buenos Aires cuenta con una pareja 
reproductiva desde el 8 de junio de 2005 alojados en el recinto 
"Pagoda Japonesa" que forma parte de la actual Zona China. El 
mismo posee una superficie exterior de 315 m 2 dividida en dos 
medias lunas de 157.5 m que funcionan como los exhibidores de 
ambos animales. Por otra parte cada animal tiene una superficie 
de 4 m de bretes. Solo en de la hembra tiene una caja nido. 





La ambientacion del recinto 
consiste en plantaciones de canas y corredores hechos con 
canas que facilitan en ingreso de los animales a los bretes. 
El recinto con vista al recinto de Ciervo de Padre David 
posee un tronco hueco que funciona como refugio. 



Los animales tienen libre 
acceso al brete porque cuentan 
con un equipo de aire acondicionado que les ayuda a soportar 
las altas temperaturas del verano. 



Ejemplares de la coleccion 




Ambos animales fueron nacidos en cautiverio y, por los datos que se adjuntaron en el 
canje, no comparten ninguno de sus progenitores siendo ejemplares aptos para la 
reproduccion. 




Yu-ki (macho), nacido el 15 de julio de 2003 en Yamaguchi, Japon. Registro Japones 
del padre: 524C. Registro de la madre: 526C. 




Yu-ki Pi-pa 



Dieta 

La dieta optima de estos ejemplares debe tener alto porcentaje de fibras y bajo en 
colesterol. La cana de bambu constituye un alto porcentaje de la dieta en vida silvestre. 
Se recomienda ejemplares de la especie Pseudosoma-sp. 

El ajuste de la diete debe ser hecho de acuerdo con el niimero, tamano, peso y condicion 
nutricional de los animales. 

Cuando los animales comparten en recinto se recomienda tener mas de un comedero 
para asegurarse que ambos ejemplares tengan acceso a la dieta. 

Se recomienda alimentar a los animales al menos dos veces por dia. 

La dieta que se recibio del lugar de procedencia de ambos animales estaba compuesta 
por: hojas de bambu, pellets, manzana, kiwi, frutillas y zanahorias y papas hervidas. 



Epoca reproductiva 

Comienza en el invierno temprano cuando se observa un 
incremento en el marcado de territorio (orina o frotacion de 
la zona anogenital en los arboles) y la hembra invita al 
macho al suelo donde ocurre la copula. Ambos, macho 
hembra pueden tener varias parejas reproductivas durante 
una misma estacion. Solo en este periodo del ano existe 
interaccion entre individuos adultos. 




Cria nacida en el zoologico de 
Cleveland el 19 de junio de 2006 
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El comportamiento de la hembra varia durante la prenez especialmente 6 semanas antes 
de parir, epoca en la que se vuelve pesada y letargica. Algunos dias antes del parto la 
hembra comienza a llevar materiales al nido como ramitas, pasto y hojas. En libertad los 
nidos pueden ser troncos huecos o grietas en las rocas. 

Los nacimientos ocurren luego de 134 dias de gestacion aproximadamente, en 
primavera y verano (junio), generalmente entre las 16hs y las 9hs que es el periodo de 
mayor actividad. La camada puede ser de 1 a 4 individuos. Despues del nacimiento, la 
hembra limpia a las crias rapidamente y permanece con ellas entre el 60 y el 90% del 
tiempo durante los primeros dias. El reconocimiento entre ellas se da por senales 
olfativas establecidas al poco tiempo de nacer. 

A la semana, las hembras pasan mayor proporcion de tiempo fuera del nido aunque 
vuelven periodicamente a amamantar a las crias, acicalarlas y a limpiar el nido. Las 
crias permanecen en el nido 90 dias. La primera exploration la realizan de noche. 

Tanto la madre como las crias comparten una relation cercana hasta que los cachorros 
se comportan agresivamente al inicio de la nueva estacion reproductiva. 

Las crias alcanzan el tamano adulto al ano y son sexualmente maduros a los 18 meses. 
Manejo reproductive 

Los pandas rojos pueden alojarse juntos durante todo el ano las 24hs del dia, salvo 
despues de la paricion si el macho se comporta de manera agresiva con la hembra y/o 
con las crias. 

Las crias deben separase de la madre aproximadamente en agosto posterior a su 
nacimiento y estas pueden permanecer juntas. 

En cautiverio se recomienda poner al menos tres cajas nido dispersas por el recinto cuya 
temperatura interior no supere los 25°C. 

Necesidades 

Se recomienda: 

Alojar a ambos animales juntos en el mismo 
recinto y dejar libre acceso a ambos exhibidores 
para que los animales se ubiquen en aquel que 
les proporcione mejores condiciones 
ambientales. 

Alimentar a los animales dos veces al dia, a las 
8:30hs y a las 15hs. 

Colocar al menos dos cajas nido mas en el brete 
dado que tienen solo una y se recomiendan 
minimo tres que esten ubicadas en el recinto de 
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manera que la temperatura en las mismas no exceda los 25°C. Opcion: Nidos de 
madera 120 x 80 x 80 cm a 1.5 m de altura del suelo. 

Determinar las especies de pasto y canas de bambu que tienen plantadas para 
corroborar si son palatables para la especie o no. 

Proporcionarles espacios de sombra e incluir en la ambientacion rocas, una 
pileta, troncos huecos. 

Debe proveerse algun tipo de aislacion acustica los dias proximos a la paricion 
dado que la hembra se torna mas intolerante. 

Colocar esencias y perfumes (Departamento de Enriquecimiento Ambiental) al 
inicio de la estacion reproductiva con el objetivo de estimular al macho en el 
marcado y defensa del territorio. 

Colocar enriquecimiento relacionado con la dieta como congelados de frutas. 
Mayor area de sombra en el recinto que linda con el lago como plantaciones de 
cana. 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires tiene la intencion de reproducir Chita 
(Acinonyx jubatus) cumpliendo con los propositos de la Estrategia Mundial para la 
Conservacion: 

-Investigation: la reproduccion de estos animales podria proveer valiosa information a 
nivel de especie y protocolos de manejo. 

-Conservation', dado que se trata de una especie catalogada por la UICN como en 
peligro desde 1996 y figura en CITES como apendice I (actualization a marzo de 1992), 
la reproduccion de esta especie seria un logro para el Zoologico de Buenos Aires siendo 
el unico en el pais en poseer esta especie. 

-Education: dentro de este pilar, podria darse a conocer los objetivos de los zoologicos 
modernos y su rol en la preservation de especies a traves de la education para la 
conservacion. Asimismo podria promocionarse el caso de una especie exotica que se 
encuentra en extincion una baja diversidad genetica producto de un efecto cuello de 
botella que ocurrio hace 10.000 anos. 

El presente informe constituye un documento detallado acerca de los ejemplares 
presentes en la coleccion, la reproduccion de la especie en libertad y en cautiverio y las 
necesidades que harian posible el exito reproductivo. 

Caracteristicas del recinto 

El Zoologico de Buenos Aires cuenta con una pareja reproductiva desde el 8 de junio de 
2005 alojados en el recinto "Pumera. El mismo posee una superficie exterior de 870 m 2 
dividida en tres recintos de aproximadamente 290 m 2 . Uno de ellos es ocupado por 
pumas y los otros dos restantes por chitas. 

El Zoo cuenta con un recinto externo para cada 
ejemplar y un brete interno. Los animales solo tienen 
acceso al brete a la hora de cierre de parque hasta las 
primeras horas de la manana o en caso de algun 
tratamiento o manejo que involucre la captura de los 
animales. 

El recinto externo cuenta con aproximadamente 14.5 x 
14.5 delimitado por un alambrado. Los bretes internos 

La ambientacion del recinto consta con vegetation 
mediante la cual los animales obtienen sombra y 
refugio. Cuenta tambien con una tarima en altura 
donde los animales pueden reposar si asi lo 
dispusieren. 

Tambien posee troncos tirados donde pueden rasgar 
sus unas y hacer marcas territoriales mediante orina. 




son de 3 x 2 m cada uno. 
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Ejemplares de la coleccion 



Ambos animales fueron nacidos en cautiverio y, por los datos que se adjuntaron en el 
canje, no comparten ninguno de sus progenitores siendo ejemplares aptos para la 
reproduccion. 



Luly chip 978000743035 (hembra), nacida el 7 de noviembre de 
2004 en Mafunyane Game Farm, Sud Africa. Ingresa al parque 
el 23 de Noviembre del 2006. 





Cirilo chip 00-01E5-617F (macho), proveniente de Lechwe 
Lodge, Sud Africa. Studbook 6018. ARCS 1430. Ingresa al 
parque el 15 de Mayo de 2002. 



Dieta 



La dieta esta compuesta a base de carne bobina y aves. A su vez se la puede 
suplementar con vitaminas y minerales, ajustando las cantidades a los requerimientos 
necesarios para cada edad o estatus del individuo. Para variar y enriquecer la dieta se les 
puede proporcionar ocasionalmente presas enteras de otros animales (conejos, roedores 
o polios). 



Epoca reproductiva 

Estos animales son poliestricos y tienen un promedio de 3 o 4 dias fertiles por ciclo. 

Existen algunos comportamientos en la hembra que pueden permitir detectar el celo 
tales como rolidos, posturas arqueadas y vocalizaciones aunque muchas hembras 
pueden no exhibir estos comportamientos dificultando de esta manera saber cuando esta 
receptiva. 



En el caso de contar con varios machos se recomienda 
probar con varios ya que las hembras suelen elegir el 
macho adecuado para la reproduccion. 

Muchas veces las hembras no presentan o no exteriorizan 
comportamientos de celo, por lo tanto se recomienda ante 
la duda, utilizar al macho como indicador del mismo 
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haciendolo ingresar al recinto de la hembra. Si en macho se encuentra inquieto, marca 
territorio, olfatea mucho en suelo o vocaliza podemos interpretarlo como que la hembra 
se encuentra en celo. 

El periodo de gestation de los Chita es de alrededor de 90-95 dias. La camada suele 
estar compuesta entre 3-5 cachorros que pesan aproximadamente 300 g. Permanecen en 
la madriguera alrededor de 2 meses. 

Los machos no forman parte en la crianza. 



Manejo reproductive 

Ente posibilidad de que la hembra se encuentre en celo es conveniente hacer ingresar al 
macho en el recinto de la hembra y asi observar su comportamiento. Si el 
mismo muestra interes y no hay indicios de agresion se puede proceder a 
juntar la pareja. Si la hembra esta receptiva el servicio puede ser casi 
inmediato a la juntada. De todas maneras algunas hembras tardan un poco 
mas en mostrar interes y como se ha mencionada anteriormente es factible 
que la hembra aun en estado de celo rechace al macho. 

Si no se observa agresion es conveniente juntarlos la mayor parte del dia 
en el tiempo que la hembra se encuentra receptiva para aumentar las 
posibilidades de servicio. 




Crianza a mano 

En el caso de tener que criar a mano a los cachorros hay que tener en cuenta utilizar la 
formula adecuada de la leche. Se recomienda en estos animales que tengan la siguiente 
proportion: 



• Solidos: 23.7% 

• Grasas: 40.1 % 

• Proteinas: 39.7 % 

• Carbohidratos: 14.8 % 



Debe tenerse cuidado proporcionar mas alimento que el 25 % 
de su peso por dia ya que esto podria legar a desencadenar 
diarrea. Las crias de grandes felinos tienden a querer tomar 
grandes cantidades de leche por sesion de mamadera, por eso 
se recomienda un control para no excederse en la cantidad. Se 
aconseja no dar mas de 240 ml por toma. 




>.,-. jla.^ - 



Es importante poder pesar a las crias para poder llevar un buen control de crecimiento 
del mismo y poder ajustar la cantidad de ingesta de leche diaria. La ganancia de peso 
aproximada para los grandes felinos es de aproximadamente 100 g por dia. 



Necesidades 
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Es indispensable estar atentos ante cualquier indicio de celo para proceder a juntar los 
animales ya que los dias en que la hembra esta receptiva son muy pocos y la misma 
puede no presentar signos muy concretos de celo. 

Se recomienda preparar una caja de cria comoda donde la hembra pueda parir y 
permanecer ella con sus crias. La misma no debe ser inferior a los 2m x 2m. Es 
adecuado colocarla un tiempo antes de la fecha de paricion para que la hembra este 
familiarizada con la misma. El ambiente debe ser calido y seco. 
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El Zoologico de la Ciudad de Buenos Aires tiene la intention de reproducir Hipopotamo 
pigmeo {Hexaprotodon liberiensis) cumpliendo con los propositos de la Estrategia 
Mundial para la Conservacion. 

-Investigation: la reproduccion de estos animales podria proveer valiosa information a 
nivel de especie y protocolos de manejo. 

-Conservation: dado que se trata de una especie catalogada por la UICN en la Lista 
Roja como en peligro desde el 2006 y figura en CITES como apendice II, la 
reproduccion de esta especie seria un logro para el Zoologico de Buenos Aires. 

-Education: dentro de este pilar, podria darse a conocer los objetivos de los zoologicos 
modernos y su rol en la preservation de especies a traves de la education para la 
conservacion. Asimismo puede promocionarse el conocimiento de una especie exotica. 

El presente informe constituye un documento detallado acerca de los ejemplares 
presentes en la coleccion, la reproduccion de la especie en libertad y en cautiverio y las 
necesidades que harian posible el exito reproductivo. 

Caracteristicas del recinto 

Los animales cuentan con dos recintos externos contiguos que cubren una superficie 
total de 670 m 2 . Cada recinto posee una pileta como fuente de agua que permite a los 
hipopotamos refrescarse. El macho cuenta ademas con una pileta vacia. Poseen 
abundante vegetation compuesta por canas y pasto. 

A su vez, poseen un brete dividido en dos donde los animales pasan la noche y en caso 
de tratamientos veterinarios, la superficie total es de 37 m . Ambos lugares se 
encuentran bastante deteriorados: el piso se encuentra levantado, las paredes con 
revoques, no tienen comedero y los bebederos carecen de mantenimiento alguno. 




Recinto de Frida 
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Ejemplares de la coleccion 



El Zoologico de Buenos Aires cuenta con una pareja reproductiva. Ambos animales 
fiieron nacidos en cautiverio y, por los datos que se adjuntaron en el canje, no 
comparten ninguno de sus progenitores siendo ejemplares aptos para la reproduction. 



Ivory (Buba) chip Trovan 00-0698-EBED ARKS 1049 Studbook 1008 
macho nacido en Singapur el 4 de noviembre de 1997 ingreso al Zoo 
aproximadamente en el ano 1998. Sudbook del padre Bibi: 0521. 
Studbook de la madre Baba: 0452. 





Frida (Cocona) ARKS 1048, Studbook 0760 nacida el 23 de 
enero de 1988 en Leipzig Zoo (Alemania) e ingreso al Zoo el 1 
de noviembre de 1991. Studbook madre: 0283. Studbook padre: 
0282. 



Dieta 



Se recomienda incluir en su dieta pasto, alfalfa, leguminosas (son optimas por el aporte 
de selenio y de vitamina E), pellets y frutas. 



Epoca reproductiva 

La hembra es poliestrica, su ciclo dura 35 dias aproximadamente. Los dias en que la 
hembra puede estar receptiva son de 24 a 48 hs para algunos autores y entre 3 y 4 dias 
para otros. La pareja puede copular entre 1 a 4 veces por dia tanto en la tierra como en 
el agua. 

El periodo de gestation dura entre 184 y 204 dias. Suele nacer 1 sola cria raramente 2. 
La misma puede pesar al nacer entre 3.4 y 6.4 kg. 

Anteriormente se han registrado para el Zoo de Buenos Aires celo de la hembra en el 
mes de Julio. 



Signos para detectar el celo: 



• Ambos ejemplares se encuentran mas activos e inquietos que de costumbre. 

• Permanecen mucho tiempo en los limites entre el recinto de uno y el del otro. 

• Tanto el macho como la hembra pueden refregarse contra los barrotes que da al 
recinto de su pareja como para acceder al otro. 



Signos para detectar al momento de la paricion: 
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• Inquietud. 

• Repentina perdida del apetito. 

• Visible hinchazon de la vulva. 

• La hembra deja de defecar por todo el recinto y utiliza solo la pileta los dias 
anteriores a la paricion. 

Algunas hembras pueden parir en el agua, aunque esto puede ser peligro para la cria. Se 
recomienda no permitir la entrada en el agua a la madre si se cree que esta a punto de 
parir. Al nacer las crias suelen permanecer ocultas alrededor de 3 semanas, luego la 
madre mediante vocalizaciones las incita a salir para mamar. 

La cria es amamantada 3 veces al dia, la madre se hecha de costado. La cria puede 
mamar sobre la tierra (lo mas comun) o en el agua (cuando la cria ya puede nadar) Las 
crias pueden nadar alrededor del cuarto dia de vida. 

El aumento de peso diario de la cria durante los primeros meses suele ser de 0,45 a 0,7 
kg. El destete ocurre a los 6 a 8 meses de edad, de todas maneras entre los 2-4 meses de 
edad comienzan a ingerir alimento solido. Las crias deben permanecer con la madre 
hasta los 3 anos aproximadamente. 

Manejo reproductive 

Se recomienda juntar a la pareja en cuanto se observan que la hembra esta en celo. 
Cuando esto sucede tanto el macho como la hembra suelen deambular por todo el 
recinto, se los nota mas inquietos y tanto el macho como la hembra se buscan a traves 
de los barrotes de recinto. Ese es uno de los indicios principales de celo y el momento 
de juntarlos. 

Pueden reproducirse tanto en la tierra como en el agua y es aconsejable monitorearlos 
porque pueden ponerse agresivos. 

La profundidad de la pileta debe aumentarse gradualmente. Asegurarse que la cria 
puede salir de la pileta sin dificultad. 

Crianza artificial 

Dentro del las primeras 4 horas se recomienda tomar la decision de criar a mano o no a 
la cria. 

En el caso de realizar la crianza a mano es importante contar con varios elementos: 

- Lugar apropiado y limpio. Se recomienda un cuarto separado cubierto de mantas, 
toallas, sobre paja o heno. 

- Caja de cria. 

- Calentador. 

- Termometro digital con lectura de la humedad. 

- Dos termometros, uno para la leche y temperatura de la pileta, el otro para temperatura 
rectal. 
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- Balanza. 

- 2 o mas piletas (que puedan ser limpiadas facilmente y transportadas). 

- Botellas y tetillas sin latex (biberones). 

- Adecuado suplemento de medicaciones de emergencia (diarrea, malestar estomacal, 
lastimaduras superficiales). 

- Planillas diarias sobre la information de la cria. 

- Estufa para regular la temperatura del cuarto. La cria no tiene glandulas sudoriparas 
para regular su temperatura. (Para ayudarlo a regular la temperatura es importante darle 
un bano despues de cada comida, eso lo ayuda a mantenerse fresco y poder defecar en la 
banera). 

Se recomienda tener un recinto de cria dentro del recinto de la madre para poder ver a la 
cria sin contacto directo. 

Durante los primeros dias es importantisimo mantener estrictos cuidados en la higiene. 
Es muy facil que la cria tenga infecciones. 

Precauciones para evitar enfermedades en la cria en el momento de entrar al cuarto: 

• Lavarse las manos debajo de las unas con un cepillo y con liquido para lavar 
higienico. 

• Sacarse los zapatos o ponerse los protectores. 

• Tener ropa limpia. 

• No tener contacto si se tiene gripe u otra enfermedad contagiosa. 

• No entrar al cuarto si se tuvo contacto con otro animal. 

• Para mantener el cuarto limpio, usar toallas y mantas limpias constantemente, y 
limpiar la habitation cada 2 dias con soluciones esterilizantes. 

• Despues de cada comida se reomienda lavar bien las tetinas y mamaderas y 
remoj arias unos minutos en alguna solucion esterilizante. Luego enjuagarlas con 
agua hervida. 

• Usar piletas diferentes para la preparation de la comida y para la limpieza de los 
elementos. 

• Los termometros deben ser lavados con soluciones esterilizadas. 

• Si el hipopotamo defeca en el agua, tirar el agua en un lugar apartado. 

• Limpiarse los pies con solucion esterilizada antes de entrar al cuarto. 

• Se recomienda limpiar la boca de la cria luego de cada comida. (barbilla, labio, 
etc). 

Pesada 

La cria debe pesarse todos los dias, a la misma hora y 
bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, todas las 
mananas, antes del primer bano. (se recomienda una 
balanza con un error de no mas de 5 gr debido a su bajo 
aumento de peso). 

Bano 
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Se recomienda banar a la cria despues de cada comida, (esto es bueno para la piel y para 
ayudar a la cria a defecar, lo cual generalmente sucede en el agua). 

Se debe contar con dos piletas, una donde defecara y la otra donde se limpia a la cria. 

- Temperatura del agua: 30 a 33 °C. 

Despues de un par de semanas, la temperatura del agua puede ir bajando y es 
aconsejable aumentar el tamano de la pileta segun el crecimiento del ejemplar. 

Es bueno para la cria llevarla a recintos externos a temprana edad, esto la ayuda a 
sintetizar vitamina D. Por otro laso se debe tener mucho cuidado con el brillo del sol 
(controlar tiempo de exposicion) ya que puede generar problemas en los ojos. Procurar 
dejarlo a la sombra. 

Para evitar que la cria se estrese cuando se los deja en el recinto externo es aconsejable 
colocar en el mismo sus toallas, piletas, o alguna de las cosas usadas durante la crianza 
mientras gane confianza en el nuevo lugar. 

Alimentacion 

Durante las primeras comidas se debe buscar cual es la 
posicion mas comoda de la cria para comer, forma de 
ubicar el biberon. Nunca se la debe forzar. 

Los primeros dias o semanas, solo debe ser alimentado 
por una misma persona y no generar cambios en la 
rutina, temperatura de la leche ni el metodo de 
alimentarlo. Esto puede estresarlo lo cual contribuye a 
generar una posible diarrea. 

Si se cambia la dieta, debe hacerse gradualmente, cualquier cambio brusco genera 
colicos y diarrea. 

Cuando se le da la mamadera, la cabeza de la cria debe estar levantada, la posicion de la 
mamadera puede ayudar a la ubicacion adecuada de la cabeza. La posicion incorrecta de 
la cabeza puede generar colico o reflujo de la leche. Demasiado aire al tomar la leche 
tambien genera colicos. 

Es muy importante el continuo reflejo del amamantamiento como el flujo de la leche 
cuando la cria esta tomando. Esto le permite a la cria cerrar el acceso al primer 
estomago, permitiendo el ingreso de la leche al cuarto estomago, donde recien ahi se 
digiere la leche. Si la leche queda en el ler estomago, no se digiere (ya que todavia no 
tiene esa funcion), quedaria ahi estancada y se fermentaria generando colicos y la 
posible muerte del ejemplar. 

Mamadera 
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Generalmente se usa mamadera de 250 ml y se recomienda telilla para recien nacidos 
libre de latex. A medida que crece la cria hay que cambiar la tetilla. El agujero por 
donde sale la leche no debe ser ni muy grande ni muy chico. Si es muy grande puede 
llegar a hacer falsa via y generer una posible neumoma por aspiracion y, si es muy 
chico puede succionar mucho aire pudiendo producir colicos. 

Despues de 1 mes y medio se puede ensenar a la cria a tomar la leche directamente de 
un bol. 

Calostro y formula lactea 

La cria debe tomar calostro dentro de las primeras horas de nacido y continuar 
tomandolo de su madre hasta los 2 o 3 dias. Esto le dara los anticuerpos necesarios para 
el primer mes de vida. 

Si la cria es separada de su madre al primer dia de vida, idealmente tendra el 4-5% de su 
p eso de calostro que fue ingerido dentro de las primeras 2 a 4 hs de nacido. Estas son 
las horas optimas donde realiza la mejor absorcion de anticuerpos para su intestino. La 
capacidad de tan alta absorcion decrece rapidamente despues del nacimiento. 

Si se diagnostica FPT (Failure of passive transfer of antibodies), a esta altura, la cria no 
podra generar los suficientes anticuerpos a traves de una dieta de calostro. Solamente 
podra ser tratado usando plasma de un ejemplar adulto sano. 



Experiencia en otro zoo 

Za cria no queria tomar el calostro, se le mezclo 50% calostro y 50% (leche evaporada 
50% + agua 50%) Se cree que el sabor mejoro y la cria la acepto. 
A los 3 dias, se debe comenzar a bajar la cantidad de calostro de la dieta de 
forma gradual. 50-50; 40-60, y al cuarto dia se baja el calostro a 10%. 



Mezcla de leche 

La proportion ideal es 50% leche evaporada - 50% agua hervida. 

Despues del sexto dia, la leche evaporada se aumenta en un 10%. (60%-40%). Para 
darle a la cria mas proteinas. (Al tercer dia de haber cambiado la leche se observo en un 
caso que la cria se constipo, se volvio a 50-50 y el problema se soluciono). 

Algunos zoo tambien usaron Full creamed cows milk, como tambien Esbilac y mezcla 
de leche de cordero. 

Vitaminas, minerales y suplementos extra 

Generalmente no son necesarios. 
Solamente un zoologico consultado uso Protexin soluble y pro-biotic en polvo, como 
tambien vitaminas y suplemento de calcio. 

Intervalos de alimento 
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Por dia debe darse un 15 -20% de su peso. No se puede permitir que coma menos del 
10% de su peso. 

Tener cuidado de no sobrealimentar para no generar el ingreso de la leche a otro 
estomago ya que todavia no esta preparado para digerirla. 

Segun algunos zoos, no es necesario alimentarlo de noche, con un intervalo de 12 pm a 
6 am. Despues de 1 a 1,5 semana se pueden espaciar las comidas. Las primeras que 
pueden reducirse son las comidas nocturnas. Recordar la importancia que la cria se 
alimente segiin el consumo por su peso. 



Tabla de intervalos de alimentacion 



Dias 


Intervalo de 
alimento 


Cantidad de comidas 


Cantidad (% del 

peso) 


Dia 1 (la cria 


Cada 10 a 15 




137 ml 


puede no tener 


minutos 






capacidad de 








suction) 








Dia 2 


Cada hora 


24 comidas 


585 ml 


Dia 3 -12 


cada 3 hs 


8 comidas 


20% 


Dia 13 -19 


cada 3-4 hs 


7 comidas 


20% 


Dia 20 - 26 


cada 4 hs 


6 comidas 


20% 


Dia 27 - 46 


cada 4-6 hs 


5 comidas 


20% 


Dia 46 -(150) 


cada 5-8 hs 


4 comidas 


20% 



Pesada 

Se puede observar la perdida de peso en el primer tiempo (dia 1 y 2). Generalmente se 
da esto si se separa a la cria de su madre. El aumento de peso por dia es de 280 gr. 

Solidos en la dieta 

Durante el 2do al 5to mes la cria comienza a comer solidos. La cria comienza a 
ramonear pasto en la segunda semana. 

Solidos: se puede probar varios tipos de fruta como banana, pera, manzana, heno batata, 
y zanahoria. Tener en cuenta que cualquier cambio en la dieta debe ser gradual. 

Los solidos deben mezclarse con la leche a las 6 - 8 semanas. 

Las crias con su madre pueden seguir tomando leche hasta el ano de edad, en ocasiones 
se ha observado hasta los 2 anos. 

Problemas en la alimentacion 

Rechazo en el amamantamiento: 

- La persona que da el alimento debe ser la misma 
durante las primeras comidas. 
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- Chequear temperatura de alimento (ideal 36,5°C) 

- Aceptacion de mamadera: buscar el cambio de posicion de la mamadera, 
cambiar la tetilla, si continua en no aceptar la mamadera se puede colocar un dedo en la 
boca del hipo simulando la succion. 



Sumergir un dedo en un bol poco 
profundo. 

La succion puede ser generada con la 
inmersion del dedo y la cria puede comer directamente desde 





el recipiente. 



Aire en la succion 



Este problema es comun y puede ser causado por cerrar mal la tapa de la mamadera, o 
un agujero demasiado grande en la tetilla. Permitir a la cria tomar algunos descansos 
entre cada mamadera. 



Sala de cria 

- Debe contar con toallas y mantas. 

- Mantener las primeras dos semanas a 28,5 a 30°C. Humedad 50 - 60%. 

- La tercer semana se puede permitir a la cria caminar por habitaciones contiguas, pero 
asegurarse que esten limpias y puede comenzar a salir al exterior aproximadamente 2 
veces al dia. 

Observation: Despues de cada bano la cria se activa, comienza a correr y saltar. 



Alimentation (Experiencia en otro Zoo) 

- ler dia: 100% calostro de vaca fresco (dentro de las 2 - 4 hs de nacido) Al comienzo 
no succionaba bien, pero ingeria algo de calostro. Consumia pocos ml por eso se le dio 
cada 15-30 minutos (por ejemplo, consumio 137 ml en 1 dia). 

- Se probaron diferentes tenillas, la mejor fue latex-free baby-teats. 

- A la noche la cria no tomaba bien, se sospecho que era por el calostro, se realizo una 
mezcla de 50% calostro-50% leche. Se cree que era de mejor sabor y comenzo a comer 
normalmente. 

- Dia 2: la succion fue mejorando. Para inducir la succion primero se ofrecio un dedo 
dentro de su boca. Cuando comenzaba el reflejo de succion se reemplazaba el dedo por 
la tetilla. 

- Durante la primera semana, una sola persona fue la responsable de las comidas cada 3 
horas hasta que observo que el hipo comia bien, succionando directamente de la 
mamadera, luego pasaron a hacerse cargo dos personas. 

- Dia 3: se alimentaba 12 - 15% de su peso en el dia, pero se observo que al final del dia 
comia el 18,6%. Seguia necesitando del dedo para generar la succion. 
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- Dia 4: se comenzo a sacar el calostro de la dieta de a poco, mezclando 50%-50%, cada 
4 comidas el % de calostro se iba bajando hasta un 10%. Recien en el dia 6 se quito 
totalmente el calostro. 

- Desde que la cria comenzo a dar indicios que quedaba con hambre despues de la 
mamadera, se aumento la dieta a un 20% de su peso por dia. 

- Se mantuvo este regimen hasta el dia 1 1. 

- Dia 3 1 : a esta altura la cria comia 2,5 litros de leche por dia (50:50). 



Bano 

- Se lo banaba despues de cada comida. Se uso una banera de bebe. 

- Temperatura agua: 33°C. 

- Cuando es muy grande se bana en una vez por dia. 

Desde el ler dia la cria era monitoreada las 24 hs durante los 7 dias de la semana. 

Se lo dejo salir tan seguido como fue posible al extreior y se lo dejo dormir donde 

queria. 

A la cuarta semana, se comenzo a dejar a la cria sola durante la noche. Se le daba la 
ultima comida a las 9 pm y se lo dejaba en su cuarto durmiendo hasta las 2 am. Uno de 
los integrantes de grupo de crianza dormia con el hasta las 5 am, despues se lo volvia a 
dejar solo. De esta forma, a medida que pasaban los dias se lo dejaba cada vez mas 
tiempo solo de noche. 

Se limito la interaction para devolverlo al recinto. Debido a esto se observaron 
problemas en el comportamiento que hubo que manejar. 

Liquido usado para desinfectar: I.C.U antibacterial, Dishwashing Liquid 
Despues del dia 7 se esterilizo con TERILON. 

- Piso: Se limpiaba cada dos dias con active tile cleaner (COBRA), quartinary-chain 
disinfectant (AMIBICIDE). 

- Las baneras despues de cada bano eran desinfectadas con I.C.U antibacterial 
Dishwashing Liquid y con Amibicide. 

- La limpieza del equipo se realizo con: Milton hygienic handwash liquid. 
Medicamentos necesarios al nacimiento 

- Durante los primeros dos dias, el cordon umbilical es limpiado con solution 
BETADINE despues de cada comida. 

- Durante el dia 3, el cordon umbilical cae y se continua limpiando el ombligo varias 
veces e n el dia por el resto de la semana. 

- Durante el dia 43 debido a remedio DEWORMING (PANACURE 4%: Finbendazole). Este 
tratamiento se vuelve a reiterar el dia 53. 



Problemas durante la crianza a mano 

Durante los primeros dias, las heces tienen apariencia normal. Tienen apariencia 
granular pero solida. 
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-Dia 8, las heces cambian a una consistencia mas pastosa con color amarillenta, similar 
a la mostaza. Debido a esto se decidio bajar la cantidad de leche, para darle a su sistema 
digestivo descanso. 

- Al dia siguiente se uso LECTADE para limpiar su sistema digestivo. 

- Dia 14, se observo con diarrea. Durante el dia 14 y 15 el ejemplar estaba activo, pero 
el dia 16 no queria tomar la leche. No reaccionaba al contacto del equipo y comenzo a 
estar menos activo. 

- Fue sometido a una terapia mas agresiva con antibioticos. GAETAMYCIN 0,66cc y 
CLAMOXYL 0,6cc, se suministro inyectandolo de forma subcutanea por 3 dias 
consecutivos. Se inyecto de forma intramuscular PHINODINE 0,2cc durante el primer dia 
del tratamiento. Se comprobo que fue exitoso viendo el cambio en el comportamiento 
del hipo. 

- La leche fue reemplazada con la misma cantidad de LECTADE durante las siguientes 9 
comidas. 

- Dia 17, sus heces comenzaron a ser mas solidas y se le comenzo a dar nuevamente 
60:40 % mezcla de leche. 

- Despues de 4 dias se observo que la cria tenia dificultades en defecar (constipation). 
Se cambio el % de dieta a 50:50% mejorando el estado. (se cree que estos 
inconvenientes se pudieron haber dado debido al pasaje de la cria al recinto). 

- Dia 32, volvio a tener diarrea. Se cree que se debio a la cantidad de leche ofrecida 
(20% de su peso) Se redujo la cantidad de leche a 250 ml en las dos comidas siguientes. 
-Disminuyo su apetito y paso mas tiempo descansando. 

- Despues de dos comidas, se aumento la cantidad de leche a 400 ml por dia. La diarrea 
persistia. Se reanudo con la terapia de electrolitos (LECTADE) durante 4 comidas y 
agregar en forma oral antibioticos (ENTRERITIS) en la leche durante los 5 dias 
siguientes. 

- Dia 35 aumentamos su dieta a 500 ml por dia. No se 
observo que haya defecado. 
Dia 36 sus heces comenzaron a estar mas solidas. 

- Dia 37, sus heces fueron nuevamente liquidas, pero se 
observo que en sus heces habia restos de heno y pasto. 
Se lo observaba activo. 

- Dia 41 se le ofrece la primer comida solida (banana) 
que fue rapidamente aceptada. 

- Dia 42 a 46 la consistencia de sus heces eran erraticas y bajo de peso. 

- Aconsejan no alarmarse por la consistencia de las heces si se observa un buen 
comportamiento de la cria (debe estar activo). 

- Siempre que se cambie la dieta, estar 
atentos a que su sistema digestivo lo 
acepte, esto se puede observar a traves 
de sus heces. 





Curva de Crecimiento 
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Necesidades 

-Remodelacion completa del brete porque actualmente macho y hembra lo comparten. 
- Asegurarse de tener un congelado fresco de calostro de vaca antes del nacimiento, ya 
que se necesita durante los primeros dias de nacimiento. 
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ANEXOS 



DIRECCION DE I N FRAESTRUCTU RA 
Y OPERACIONES 




Jardin Zoologico de Buenos Aires 
Direction de Infraestructura y Operaciones 



Se adjuntan diversos documentos, 
protocolos y procedimientos en relacion 
con las areas de Limpieza, 
Mantenimiento, Conservation, 
Restauracion y Seguridad. 



INTERVENCIONES 2012 - 2017 



EDIFICIOS HISTORICOS / PUENTES / ESCULTURAS 




ANO 



EDIFICIO 



INTERVENCIONES NECESARIAS 



PABELLON DE LOS LOROS 



2012/ 
2013 




Proyecto de restauracion integral. 
Recuperacion del sistema ornamental y la 
herreria. Restauracion del revestimiento, 
solado y fuente del patio interior. Actualizacion 
tecnologica. 



PABELLONDE LOS LEONES 



2012/ 
2013 




Proyecto de restauracion integral de la 
envolvente edilicia. Rehabilitacion del edificio 
para un nuevo uso. Recuperacion y 
adecuacion de espacios e instalaciones. 



PABELLON DE LA MUSICA 



2012/ 
2013 




Proyecto de restauracion integral de cubierta 
y cielorraso. Restauracion del basamento y 
herreria. Limpieza tecnica escalera y solado. 
Actualizacion de instalaciones 



RECINTO DE RINOCERONTES 



2013/ 
2014 




Proyecto de restauracion integral de la 
envolvente edilicia. Instalacion vallado 
perimetral para independizar el edificio del 
recinto externo.Actualizacion de 
instalaciones 



TEMPLO HINDU DE CEBUES 



2013/ 
2014 




Readecuacion de espacios para el nuevo 
uso. Restauracion integral de la envolvente y 
sus subsistemas. Adecuacion tecnologica. 
Equipamiento. 



TEMPLO DE VESTA 



2013/ 
2014 




Proyecto de restauracion integral de la 
envolvente edilicia. Rehabilitacion del edificio 
para un nuevo uso. Recuperacion y 
adecuacion de espacios e instalaciones. 




Restauracion de las superficies interiores 
interior. Mejoras en las instalaciones. Tareas 
de conservacion en la envolvente edilicia. 



Impermeabilizacion de la cubierta plana. 
Mantenimiento de la cubierta vidriada. 
Recuperacion de cielorrasos de madera. 
Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas 



Restauracion de la cubierta de tejas y 
estructura de madera. Impermeabilizacion de 
la cubierta plana. Reposicion de faltantes. 
Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas. 

Tratamiento de la humedad asecendente 



Restauracion de la cubierta de tejuelas de 
chapa y estructura de madera. Reposicion de 
faltantes. 

Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas 

Tratamiento de la humedad asecendente 



Recuperacion de las bovedillas de la 
cubierta. Consolidacion estructural. 
Pruebas y cateos. Impermeabilizacion de la 
cubierta plana. Mantenimiento de la 
estructura de la cubierta del patio central 
Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas. 



Impermeabilizacion de la cubierta plana. 
Recuperacion de cielorrasos aplicados. 
Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas 



Recambio de la cubierta de chapa y 
estructura de madera. Realization cielorraso 
armado. 

Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas 




Restauracion de la cubierta de tejas y 
estructura de madera. Reposicion de 
faltantes. 

Mantenimiento de la fachada y sus 
subsistemas 



Impermeabilizacion de la cubierta plana. 
Mantenimiento de la cubierta vidriada y de 
chapa. Recuperacion de cielorrasos 
aplicados 

Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas 



Restauracion de la cubierta de tejas y 
estructura de madera. Reposicion de 
faltantes. 

Tareas de conservacion de la fachada y sus 
subsistemas 



Impermeabilizacion de la cubierta plana. 
Recuperacion del cielorraso aplicado. 
Mantenimiento de la fachada y sus 
subsistemas 



Tareas de conservacion y limpieza tecnica. 
Tratamiento de proteccion final antigrafiti 



Readecuacion de espacios para alojar una 
nuevas especies. Restauracion integral de la 
fachada y sus subsistemas. Modificaciones 
en la herreria de recintos externos. 



Restauracion integral de la envolvente y sus 
subsistemas. Recuperacion del sistema 
ornamental. Tratamiento de la herreria de 
recintos externos. 



2015 



2016 



SANITARIOS ADMINISTRACION 



2017 



2016 



2016 



2015 



2015/ 
2016 



2016 




SANITARIOS HIPOPOTAMOS 




PABELLON ARABE 




ADEMINISTRACION 



Restauracion de la envolvente fachada. 



Restauracion de la envolvente fachada. 



Limpiezatecnica de la envolvente fachada. 
Tareas de conservaicon en la herreria. 



Restauracion de la envolvente. Limpieza y 
consolidacion. Pasivado de hierros y 
reintegraciones. 

Tratamiento de humedad ascendente 



Tareas de conservacion en la fachada y sus 
subsistemas. 



Restauracion de la envolvente fachada. 
Tareas de mantenimiento de la herreria del 
recinto externo. 

Tratamiento de la humedad ascendente 



Restauracion de la envolvente fachada y sus 
subsistemas. Correccion de desajustes 



Restauracion de la envolvente fachada. 
Tareas de mantenimiento en la herreria de 
los recintos externos 



Tareas de conservacion en la fachada y sus 
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Restauracion de la fachada y sus 
subsistemas. 



Restauracion de la envolvente edilicia y sus 
subsistemas. 



Restauracion de la envolvente edilicia y sus 
subsistemas. 



Restauracion de la envolvente edilicia y sus 
subsistemas. 



Restauracion integral. Restauracion de la 
envolvente edilicia. Recuperacion de 
espacios interiores. Adecuacion tecnologica 



Restauracion integral segun pliego 
Consolidacion estructural. Reposicion de 
piezas colapsadas. Limpieza y recuperacion 
de partes oxidadas. Proteccion final. 



Restauracion integral de la estructura 
metalica. Recuperacion de la malla de 
cerramiento. 

Limpieza de la estructura interior de cemento 



Restauracion integral de la estructura 
metalica. Recuperacion de la malla de 
cerramiento. 

Limoieza de la estructura interior de cemento 




Tareas de conservacion y mantenimeinto de 
la estructura metalica 



Tareas de conservacion y mantenimeinto de 
la estructura metalica 



Tareas de conservacion y mantenimeinto de 
la estructura metalica y el basamento 



Tareas de conservacion de la fachada y sus 
subsistemas 



Tareas de conservacion de la fachada y sus 
subsistemas 



Tareas de conservacion de la fachada y sus 
subsistemas 



Tareas de conservacion de la fachada y sus 
subsistemas 



Tareas de mantenimiento 



2013/ 
2015 



MUSEO DE ARTE INFANTIL 




Readecuacion de los espacios a nomas de 
seguridad y accesibildiad vigentes. 

Restauracion de la envolvente fachada y 
sus subsistemas. Tareas de mantenimiento 
general. 



2012/ 
2017 



REJA HIOSTORICA 




Restauracion de la reja historica perimetral 
del Parque. Recuperacion de herreria y 
basamento. 



OBRAS DE ARTE 



2012/ 
2017 



OBRA DE ARTE 



INTERVENCIONES NECESARIAS 



FUENTE 

PESCADORES 

PESCADOS 



BUSTO DE 
JUAN MANUEL 
DE ROSAS 




Tareas de conservacion preventiva 



Tareas de conservacion preventiva 



Tareas de conservacion preventiva 



BUSTO DE 
HUDSON 



Tareas de conservacion preventiva 



LA NINFA Y LA 
CABRA 



Tareas de conservacion preventiva 
Reintegraciones y limpieza de mayolicas en 
estanque 

Instalacion de provision de agua y desague 





FLORES 




FUENTE 

DIANA 

CAZADORA 
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2012 




Restauracion de la envolvente. 
Recuperacion del simil piedra original 
I Restauracion del sistema ornamental 
Limpieza esculturas 

Adecuacion y actualization de espacios e 
instalaciones 



MONUMENTO 
A EDUARDO L 
HOLMBERG 



ALJIBE 
ANTIGUO 



FUENTE 
MONO CAI 




Restauracion capa pictorica 



Tareas de conservacion preventiva 



Tareas de conservacion preventiva 




BACO 



Tareas de conservacion preventiva 



YAGUARTE 




' f| Tareas de conservacion preventiva 



2012/ 
2017 



ANFORA 
GRIEGA 



Consolidacion 
Limpieza tecnica 
Tratamiento final de proteccion 



MONUMENTO 
A CLEMENTE 
ONELLI 



Limpiezatecnica.de las piezas de bronce y 
granito 



EL ECO 




Limpieza tecnica del marmol 

Aplicacion cera de proteccion 

Limpieza y proteccion de la placa de bronce 



LA VENUS 




Consolidation 

Retiro de intervenciones anteriores 
Sellado de fisuras 
Tratamiento final de proteccion 



CABRA 
AMALTEAY 
JUPITER NINO 




Consolidation 

Retiro de intervenciones anteriores 

Tratamiento final de proteccion 

Limpieza y proteccion de la placa de bronce 



EL 

COCODRILO Y 
SU PRESA 



Decapado y pasivado de la pieza de hierro 
Tratamiento final de proteccion 
Decapado y tratamiento de proteccion 
estanque 

Instalacion de provision de agua y bomba 



FUENTE DE 
LAS 

TORTUGAS 



Decapado y pasivado de la pieza de hierro 
Tratamiento final de proteccion 
Decapado y tratamiento de proteccion 
estanque 

Instalacion de provision de agua y bomba 




BUSTO DE 

KONRD 

LORENZ 



Limpieza tecnica 
Tratamiento final de proteccion 




BUDA 



Consolidation 
Limpieza tecnica 
Tratamiento final de proteccion 



BUSTO DE 
SARMIENTO 



Limpieza tecnica de la escultura de bronce 
y del basamento de granito. Tratamiento 
final de proteccion 



FUENTE DE 
LAS FOCAS 




Consolidacion. Retiro de intervenciones 
anteriores. Recuperation del simil piedra 
original. Limpieza de las piezas de bronce 
Tratamiento final de protection 
Adecuacion instalacion sanitaria. 
Restauracion herreria 



MONUMENTO 
A LA 

BANDERA 




Tareas de cosnervacion en el mastil. 
Limpieza tecnica de las placas y el 
basamento de simil piedra 
Tratamiento final de protection 



COPAS 

ESCULTORICAS 

(3) 




Tareas de cosnervacion. Tratamiento final 
de protection 



BACANAL 



Tareas de cosnervacion. Tratamiento final 
de protection 



CABEZA 
HOLMBERG 



Tareas de limpieza tecnica y consolidacion. 
Tratamiento de protection final. 



Tareas de limpieza tecnica y consolidacion. 
Tratamiento de protection final. 



Estudio preliminares. Pruebas de 
laboratorio. Restauracion integral. 



VITRINAS DE PROTECCION 




Estructura y cerramientos 



PUENTES 



| | PUENTES 



INTERVENCIONES NECESARIAS 



PUENTE DE GRANJA 




Tareas de conservacion preventiva 



PUENTE DE CAPINCHOS 




Tareas de conservacion preventiva 



2012/ 
2017 



PUENTE DE LOS FANTASMAS 




Tareas de conservacion preventiva 



PUENTE LAGO DARWIN 



Tareas de conservacion preventiva 
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PUENTE ALIGATOR 




Tareas de conservacion preventiva 
Reposicion de mateiral de junta. 









PUENTE HIPOPOTAMOS 
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Limpieza y retiro de intervenciones 
anteriores. Pruebas de laboratorio. 
Reintegracion de material. 
Reposicion de faltantes. 
Recuperacion del lago original. 




Limpieza y retiro de intervenciones anteriores. 
Reintegracion de material. Pasivado de 
hierros 

Reposicion de faltantes. 






PUENTE ZONA CHINA 
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anteriores. Reintegracion de material. 
Pasivado de hierros 
Reposicion de material. 



INVERSIONES COMPLEMENTARIAS (NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO) 




Restauracion de la envolvente fachada. 
Tareas de mantenimiento en la herre'ria de 
los recintos exteriores. Adecuacion a norams 
de seguridad. 



Restauracion de la cubierta y la carpinteria 
de la fachada. 



Readecuacion del recinto. 

Tareas de mantenimiento en muro y herreria 



Readecuacion del recinto. 
Tareas de mantenimiento general 



2012/ 
2013 



CUARENTENA 




Restauracion de la envolvente y sus 
subsistemas. 



2012/ 
2014 



2012/ 
2014 



SANITARIOS ADMINISTRACION 




Restauracion de la envolvente cubierta. 



SANITARIOS HIPOPOTAMOS 



Restauracion de la envolvente cubierta. 





m 


_ 








PROGRAMA DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION CINET 
PROGRAMA DE PRESERVACION Y VALORIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SER 
INVERSIONES COMPLEMENTARIAS (NECESARIAS NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO) 



| RESTAURACION INTEGRAL 
RESTAURACION DE LA CUBIERTA 

RESTAURACION O MANTENIMIENTO DE LA EVOLVENTE DE FACHADA 
ESTRUCTURAS EN RIESGO 



> 



3D 
ZD 



> 
ZD 
O 
> 



o 
> 

o 
> 



CO 

> 



CO 

c: 
> 



CD 

> 
o 

CO 

o 



CO 

o 

CO 



o 
o 

CO 



o 

ZD 



o 

o 



«- I- > 

> ^ c 

DO ^ X 

o 32 F 

z rn S 

m n § 

30 > ZL 

> < s 



o 

m 

ISI 

CO 

m 

3D 

o 

O 



> 
CO 

~D 

m 

3D 

m 
-< 

3D 
> 



CO 

> 



o 

CD 

3D 

m 

O 
O 



CD 
> 



CO 

> 



o 



o 
> 



o 
o 

> 



'-n rn 

? 2 



> z 
S ° 

S3 



o 

30 



30 
> 



o 
o 




> 

=3! 

O 

ro 
o 



Z Q O 
O- o> CQ 

= o O 

2. & ° 

0> - CL 

5, CD 



Q. | 00 
0 Q o 



3 

_ O 
. E c/) 

§ 3 > 

Q. ^ 
o 

I'i' 

0" 

N 
0) 

"U 
O 

T 

Q. 

< 

O 

</> 

o 
o 

o 

<D 

3 

<D 

N 
O 
O 

o> 
o" 

O 



> 

M 

-o !Z 
m > 

N 33 
> O 



> 


o 








3D 


> 


00 


O 


3D 


m 


m 


> 




O 


O 


0 


CZ 


RET 


JASi 


NDO 


RATE 


CHA 


•JAS 


UIRRE 


LER 


VIAIZ 


> 


j> 


M 




o 


c_ 


3D 


z 


> 


i 

m 


> 


< 
m 


o 


JAN 


E CL 


O 


0 


i— 


c_ 

> 

Z 




3D 


o 


KANA 


3D 


m 

c_ 


O 


o 


o 


> 


> 


OO 


ANI 




NIC 


z 


]0N 




cz 
0 


TIN 


ZD 


> 




> 


1 1 1 




> 






o 








ClON | 












c_ 




c_ 


c_ 












o 


CJ 


O 


O 


o 


O 


CJ 


CJ 


3D 




3D 


jj 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 




Z 


Z 


z 


Z 


Z 


Z 


Z 


Z 


>• 


> 




> 




> 


> 


>* 


>* 


ro 


ro 


ro 


ro 




ro 


ro 


ro 


ro 


CO 


CO 


CO 


CO 




CO 


CO 


CO 


CO 


o 


o 


o 


o 


O 


o 


0 


0 


0 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


r? 


r? 


CD 


CD 


GO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


O 


o 


O 


o 


O 


o 


O 


O 


O 


C/5 


C/5 


(75 


(75 


(75 


CO 


(75 


(75 


(75 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


cr 


cr 




cr 


cr 










CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 






CL 


CL 


o 


O 




O 


O 










C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


O 


o 


O 


o 


O 


O 


O 


O 


O 


3 




3 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


Z5 


Z5~ 


Z5 


Z5~ 


Z3 


=5 _ 


Z3~ 






CQ 




CQ 




CQ 






CQ 


CQ 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


0 


O 


O 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 




















CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 




















CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


CL 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


C/5 


00 


00 


00 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


> 


Zi 


Zi 


Zi 


z 


z 






z 


z 


o 


o 


o 


o 


o 


O 


O 


0 


0 




"O 








"O 




-0 


-0 


cz 


C3 


cz 


c: 


cz 


CZ 


c: 


c: 


cz 


CD 


00 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


r~ 


o 


O 


o 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


o 


o 


o 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


o 

m 


o 
m 


o 
m 


o 
m 


o 
m 


O 
m 


O 
m 


O 
m 


O 
m 


! CAB 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


m 

O 


> 


— I 


— I 


— I 


— I 


— 1 


— 1 


— 1 


—1 


i - 


O 


o 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


|— 

m 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 


3D 


"O 


O 


□: 


r~ 


OO 


> 


OO 


=i 


o 


O 


3D 


"O 


CD 


m 




O 


> 


00 




> 




m 


1— 

< 




OO 






> 


NJA 


)P0TAM0 | 


RTA 


> 


INIS 




> 








DOR | 




TRACION | 











REV.: 02/2005 


ISO 9001 


ppnrFQfi np atfmpihm np pprqomaq 

rixULrLOU Ul Ml CfMVslUfM Ul r LrxOUINMO 

EN EMERGENCIA MEDICA 





DESARROLLO 



GENERALIDADES 

> El Personal de Sanidad seguira las siguientes normas para actuar ante situaciones de 
emergencias en salud, "Atencion de Personas en Emergencia Medica", dentro del area 
operativa Zoo de la ciudad de Buenos Aires donde estan ejerciendo el servicio . 

> Al asumir diariamente sus funciones verificaran el sistema de comunicaciones para 
emergencias se encuentre apto, de no ser asi lo informaran inmediatamente a quien 
corresponda. 

> En todas las situaciones Personal de Sanidad debe actuar con rapidez y 
seguridad en los casos que asi lo requiera porsu importancia o complejidad que se 
presente en el auxilio a la victima la primer accion sera la de pedir ayuda a los numeros 
de emergencias establecidos al servicio externo de Emergencias Medicas contratado. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS 
A TAL EFECTO 

Estas normas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


INCONCIENCIA/AFECCION CARDIACA 


CONTROLAR RESPIRACION, PULSO Y 
APLICAR RCP 


2 


HEMORRAGIAS 


DETENER 


3 


FRACTURAS 


INMOVILIZAR 


4 


QUEMADURAS 


TRATAR SEGUN GRADO 


5 


ELECTROCUCION 


INTERRUMPIR LA CORRIENTE 
ELECTRICA, REALIZAR RCP 
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1 INCONCIENCIA/ AFECCION CARD I AC A : 

"1.1 Protegera a la victima alejando a los curiosos. 

Esta Accion es Comun para Todas las Situaciones" 

1 .2 Controlara la respiracion y el pulso. 

1 .3 Si el accidentado no respira iniciara la respiracion artificial cuanto antes efectuando los 
siguientes pasos: 

> Acostara a la victima boca arriba; apoyara una mano en la frente y con la otra levantara la 
la mandibula inferior para la apertura de la via aerea. 

> Abrira su boca y quitara cualquier objeto extrano. 

> Apretara la nariz y soplara aire boca a boca hasta lograr que el pecho se levante. 

> Tomara nuevo aire mientras deja que saiga aire de la victima. 

> Repetira la secuencia hasta tratar de lograr que la respiracion de la victima se normalice. 

1 .4 Si el accidentado no tiene pulso, corazon detenido, lo reactivara realizando el masaje 
cardiaco efectuando los siguientes pasos. 

> Acostara a la victima boca arriba sobre una superficie dura. 

> Colocara el talon de una mano sobre el esternon (al medio de las costillas) y la otra mano 
sobre la primera y cargando el cuerpo lo hundira. 

> Lo hundira con golpes secos de un segundo cada uno, uno a continuacion del otro 
y aplicando la misma fuerza. 

> Repetira la secuencia hasta tratar de lograr que el corazon vuelva a latir. 

1 .5 Si el accidentado presenta paro respiratorio y cardiaco juntos se efectuaran los 
siguientes pasos: 

> Soplara aire en los pulmones y hundira el esternon, "Resucitacion Cardiopulmonar" (RCP). 

> Si cuenta con ayuda, uno soplara una vez y el otro aplicara cinco hundimientos de 
esternon (cada 3 minutos deben cambiarse los roles). 

> Si se encuentra solo soplara dos veces y aplicara diez hundimientos de esternon. 

> Repetira la secuencia hasta tratar de lograr que vuelva a respirar y el corazon 
vuelva a latir. 

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LEVANTAR A LA VICTIMA (se espera el servicio de 
Emergencia) 

F-04-5 Rev. 1 



F-05-5 Rev. 0 







REV.: 02/2005 


ISO 9001 


ppnrFQfi np atfmpihm np pprqomaq 

rixULrLOU Ul Ml CfMVslUfM Ul r LrxOUINMO 

EN EMERGENCIA MEDICA 





DESARROLLO 



2. HEMORRAGIAS : 

2.1 Frente a una hemorragia actuara rapidamente. 

2.2 Hara una almohadilla, la colocara sobre la herida y presionara hasta detenerla. 

2.3 Atara luego con venda con firmeza. 

2.4 De persistir la hemorragia realizara compresion con un lazo por encima de 
la herida hasta detenerla. 

2.5 Vendara luego con firmeza. 

3. FRACTURAS : 

3.1 Ante minima sospecha de que se trate de fractura de craneo o columna; las 
mas graves, no movera a la victima e impedira que se mueva. 

3.2 Ante cualquier otro tipo de fractura la inmovilizara. 

3.3 Ante fracturas en brazos, colocara trapos en la zona, luego tablas o palos, atara 
los mismos e inmovilizara. 

3.3 Ante fracturas entre rodilla y tobillo inmovilizara todo. 

3.4 Ante fracturas de femur y cadera, inmovilizara todo. 

3.5 Ante fracturas expuestas si hay hemorragia la tratara, si no hay hemorragia la 
tapara con un trapo limpio y luego la inmovilizara. 

3.6 Ante la duda de si se trata de fractura, dislocacion o esguince, actuara como si 
fuera fractura. 

4. QUEMADURAS : 

4.1 Ante quemaduras de primer grado; enrojecimiento de la piel, auxiliara colocando 
agua fn'a o agua con hielo y cubrira con "Gasa Furacinada". 

4.2 Ante quemaduras de segundo grado; ampollas en la piel, auxiliara colocando 
agua fn'a o agua con hielo y concurrira al Medico u Hospital. 

4.3 Ante quemaduras de tercer grado; piel acartonada, cortara la tela en torno a la 

region afectada y la cubrira con panos limpios y secos y concurrira al Medico u Hospital. 
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5. ELECTROCUCION: 



5.1 Ante caso de descarga electrica interrumpira inmediatamente la corriente electrica 
en el interruptor mas cercano. 

5.2 De no poder hacerlo tratara de separar a la victima con un palo seco si tiene 
los pies secos. 

5.3 Comprobara luego si respira y tiene pulso. 

5.4 De acuerdo a ello practicara el auxilio correspondiente, "Resucitacion Cardiopulmonar" 
(RCP) si es necesario. 

5.5 No movera a la victima, una fuerte descarga puede producir heridas internas. 



6 PROCEDIMIENTO INTERNO EN CASO DE ACCIDENTE 

Si Usted o algun empleado sufre un accidente laboral, debera comunicarse inmediatamente con 
Recursos Humanos, enfermena o Mapfre . Recuerde que lo mas importante es que el 
empleado reciba atencion medica a la mayor brevedad posible. El procedimiento para actuar 
en caso de que el accidente ocurriera fuera del horario de trabajo del Depto. De Recursos 
Humanos es el siguiente: 

Si Recursos Humanos no esta recurrir a Enfermena 
Si Enfermena no esta recurrir al Jefe responsable 
Si el Jefe responsable no esta recurrir a Puesto 3 

En todos los casos se debera actuar en conjunto con Mapfre y no con Emergencia 

Cuando se haga la denuncia del Siniestro a Mafpre el empleado sera derivado a un prestador 
medico que sera el Hospital Aleman . Los datos que le solicitaran son: 

*Datos personales del accidentado (dni, telefono, domicilio) 
*Numero de contrato del Zoologico: 29094 
*Numero de contrato de Cie Presenta : 29058 
*Numero de Cuit Zoo: 30-64252993-1 
*Numero de Cuit Cie Presenta: 30-69481022-1 

• Centro Mapfre de Emergencias. durante las 24hs, en caso de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, comunicarse al 

0800-444-5000 

• En caso de no poder comunicarse a traves de la h'nea 0800, comunicarse al 

(011)4393-6666 
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• En caso de no poder comunicarse a traves de la h'nea 0800-444-5000, ni de la h'nea (01 1 ) 

• 4393-6666, los numeros telefonicos de "back up" a comunicarse son: 

(011) 5300-8000 



Direccion de Recursos Humanos 

Cualquier consults comunicarse con RRHH, telefono 4011 -9903 - 9939 o 9941 
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ASPECTOS CLAVES 


1 


> PROTEGE A LA VICTIMA ALEJANDO A LOS CURIOSOS. CONTROLA LA 

RESPIRACION Y EL PULSO. SI EL ACCIDENTADO NO RESPIRA INICA CUANTO 
ANTES LA RESPIRACION ARTIFICIAL 


2 


> ACTUA RAPIDAMENTE. PRESIONA HASTA DETENER LA HEMORRAGIA. VENDA 
CON FIRMEZA. 


3 


> ANTE SOSPECHA DE FRACTURA DE CRANEO O COLUMNA; NO MOVERA A LA 
VICTIMA E IMPEDIRA QUE SE MUEVA. ANTE CUALQUIER OTRO TIPO DE 
FRACTURA LA INMOVILIZARA. ANTE FRACTURAS EXPUESTAS SI HAY 
HEMORRAGIA LA TRATARA Y LUEGO LA INMOVILIZARA. ANTE DUDA DE QUE 
SE TRATE DE FRACTURA, DISLOCACION O ESGUINCE LA TRATARA COMO 
FRACTURA. 


4 


> ANTE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO, COLOCA AGUA FRIA O AGUA CON 
HIELO Y LUEGO CUBRE CON GASA FURACINADA. ANTE QUEMADURAS DE 
SEGUNDO GRADO COLOCA AGUA FRIA CON HIELO Y CONCURRE AL MEDICO U 
HOSPITAL. ANTE QUEMADURAS DE TERCER GRADO, CORTA LA TELA EN 
TORNO A LA REGION AFECTADA; LA CUBRE CON PANOS LIMPIOS Y SECOS Y 
CONCURRE AL HOSPITAL. 


5 


> INTERRUMPE INMEDIATAMENTE LA CORRIENTE ELECTRICA. DE NO PODER 
HACERLO TRATA DE SEPARAR A LA VICTIMA CON UN PALO SECO. 
COMPRUEBA LUEGO SI RESPIRA. DE SER NECESARIO PRACTICA EL AUXILIO 
CORRESPONDIENTE (RCP). NO MOVERA A LA VICTIMA. 



F-05-5 Rev. 0 



INSTRUCTION DE TRABAJO - 20 



PROCEDIMIENTOS POR LA CAIDA 
DE ARBOLES 



El Objetivo del presente procedimiento es determinar para cada caso 
que se considere, los caminos que debe adoptar el personal de 
seguridad que se encuentre de servicio en momentos de producirse 
alguno de los hechos que se describen. 



Caso Nrol 

Caida hacia el exterior: 

1- Dar aviso a Espacios Verdes 4323-8158/4249 

2- Dar aviso a Defensa Civil 103 

3- Dar aviso a Guardia Urbana 103 

4- Dar aviso a la Pol Fed Arg 101 

5- Se colocara cinta de peligro en el sector afectado 

6- Si el hecho asi lo requiere se apostara una persona de seguridad del parque hasta que 
personal de algiin organismo anteriormente mencionado se haga cargo de la situacion. 

Personal de parque a avisar. 
-Gte de Operaciones L. Fresca 
-J de Seg F. Carbo 

-J de Limpieza W, Britez 

-J de Mantenimiento G. Viera 
( si no contestan dejar mensaje) 

Caida en el interior del Parque: 

Afectando Recintos: 

Comunicarse con : -Espacios Verdes 

-Al personal del Parque anteriormente detallado, se le agrega: 
-Doctor Albareda o veterinario de turno. 
-Daniel Bonada o quien se encuentre de turno. 



No afectando los Recintos: 

Comunicarse con : -Espacios Verdes 



Al personal del parque anteriormente detallado. 
En todos los casos y al evaluar la situacion si es necesario se llamara a los Bomberos. 



OBSERVACIONES. 



En los casos ejemplificados se debera tener en cuenta: 

1- Todo debe quedar asentado en el libro de novedades de la Guardia tantas veces como 
llamadas o gestiones realizadas ante los distintos organismos mencionados. 
(consignando horario, organismo, empleado que atiende y respuesta recibida) 

2- En todos los casos se debe gestionar ante los Srs Britez y L. Fresca la posibilidad que 
saquen fotos de la caida del arbol y danos colaterales si existiesen. 

3- E1 Jefe de Guardia al entregar el servicio debera dejar asentado el procedimiento que 
debe seguir realizando el entrante . 

4- S61o se suspenden las gestiones ante los organismos en cuestion por orden o por 
respuesta afirmativa por parte de los mismos al hacerse cargo de la situacion. 

5- A1 finalizar el operativo el J de Guardia debe proceder a sacar las fotocopias de todos 
los folios utilizados desde el momento de la caida del arbol hasta la fmalizacion 

del operativo, los ejemplares son para : 

- M. Mandianes 
L Fresca 

- Andrea Castagnino 
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GENERALIDADES 

> El personal asignado o eventual que se desempene en la prevencion contra incendios deberan 
seguir las siguientes consignas para prevenir la ocurrencia de estos incidentes 

en el parque del ZOO de la Ciudad de BsAs como asi tambien las que indique el PLAN 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS., en todos los casos el personal que cumpla funciones 
en la lucha contra incendios debera estar capacitada en el empleo de los medios a ser 
utilizados en el sector de su responsabilidad.. 

> El personal de vigilancia del parque al asumir el puesto 3 verificaran diariamente que cuentan 
con todos los elementos de prevencion para emergencias actualizada y completa, de no ser 
asi lo informaran inmediatamente a quien corresponda, esta misma recomendacion es valida 
para todo aquel integrante del parque que posea elementos de prevencion contra incendios. 



Estas normas contemplan las siguientes situaciones: 







SITUACION 


ACCION 




1 


COMPROBACION DE RUTINA DEL SISTEMA DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 


VERIFICA E INFORMA 




2 


EJECUCION DE LA PREVENCION 


VERIFICA E INFORMA 




3 


ANTE LA DETECCION DE SITUACIONES DE RIESGO 


INFORMA 




4 


ADVERTENCIAS DE PROBABLES SITUACIONES 
DE RIESGO 


ADVIERTE 



1. COMPROBACION DE RUTINA DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

1.1 Comprueba el estado de carga de los matafuegos cuando cuentan con instrumento 
indicador y verifica la fecha de vencimiento de la carga. 

1 .2 Verifica que los matafuegos se encuentren en los lugares destinados. 

1 .3 Realiza el control visual del estado de los gabinetes, las mangueras, lanzas, boquillas, 
Haves de union y robinetes de los hidrantes. 

1 .4 Comprueba que el acceso a los equipos contra incendio no este obstruido para su 
utilizacion (extintores, hidrantes, mangueras e instalaciones fijas). 
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F- 

1 .5 Controla e informa, de existir obstaculos que dificulten el accionamiento de los pulsadores 
de alarma contra incendio. 

1 .6 Verifica e informa cuando las puertas de salida de emergencia se encuentran bloqueadas 
por materiales u objetos que impidan el libre transito. 



2. EJECUCION DE LA PREVENCION 

2.1 Controla y advierte sobre la prohibicion de fumar en los lugares establecidos. 

2.2 Avisa y evita la existencia de colillas encendidas. 

2.3 Advierte que no se viertan h'quidos inflamables en las alcantarillas. 

2.4 Advierte e informa cuando son usados equipos de soldadura o llama abierta en las 
proximidades de bidones o recipientes que contengan o que hubiesen contenido 
productos inflamables. 

2.5 Advierte e informa cuando las bocas contra incendio son utilizadas para otros fines que 
no sean los especi'ficos, (conexion de mangueras para casos de incendios). 

2.6 Verifica que ante el derrame de h'quidos y productos inflamables en el suelo; si para su 
recoleccion se utilizo asern'n, que este sea retirado inmediatamente. 

2.7 Informa inmediatamente, al detectar deficiencias en los elementos de extincion de incendio. 



3. ANTE LA DETECCION DE SITUACIONES DE RIESGO 
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3.1 Informa inmediatamente, ante a la evidencia que indique equipos sobre calentados, 
funcionando anormalmente, despidiendo humo, etc. 



3.2 Informa Inmediatamente, si se comprueba algun defecto en las h'neas electricas 
(cortocircuitos en cajas o empalmes producidos por cai'das de h'quidos o sobrecargas). 

3.3 Informa inmediatamente, la existencia de restos de combustibles, aceites, sustancias 
inflamables, etc. derramados. 

3.4 Informa inmediatamente y actua, ante el inicio de cualquier foco de incendio aunque este 
sea minimo (Ver IT-ES-600-3 "Proceso Ante la Deteccion de un Principio de Incendio"). 



4. ADVERTENCIAS DE PROBABLES SITUACIONES DE RIESGO 

4.1 Indica la conveniencia de no colocar papeles, plasticos o cartones sobre las pantallas 
de iluminacion. 

4.2 Previene sobre la conveniencia de no arrojar colillas o fosforos encendidos en recipientes 
de residuos. 

4.3 Advierte sobre la conveniencia de no fumar, cuando se manipulan elementos combustibles 
o inflamables aunque la tarea se realice en una zona permitida. 



5. CONSIGNA GENERAL 



5.1 Todas las novedades surgidas como asi tambien las acciones correctivas tomadas deben 
asentarse en el "Libro de Novedades". 
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ASPECTOS CLAVES 


> 


COMPRUEBA EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA 
INCENDIOS. VERIFICA SU FACILIDAD DE ACCESO. INFORMA LA EXISTENCIA DE 
OBSTACULOS QUE IMPIDAN EL ACCIONAMIENTO DE LOS PULSADORES DE ALARMA. 
INFORMA LOS BLOQUEOS DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA. 


> 


EJECUTA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTROLANDO 1 AVISANDO 

1 vj 1 v-/ \J 1 n Lr\vJ r\\J 1 1 V 1 l_//V l_/ 1 O \—J 1 1 1 1 1 V 1 1 M \j 1 v_y 1 M \J\J 1 M 1 1 1 v_y 1 i\ \ M L/v-/ , i \ V 1 vJ/\ 1 M Uv 5 

VERIFICANDO E INFORMANDO PARA PREVENIR INCIDENTES. 


> 


INFORMA INMEDIATAMENTE AL DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO QUE PUEDAN 
PROVOCAR INCENDIOS. 


> 


ADVIERTE LAS PROBABLES SITUACIONES DE RIESGO QUE PUEDAN PROVOCAR 0 
DAR LUGAR A INCENDIOS. 
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GENERALIDADES 



> El personal asignado o eventual que se desempene en la prevencion contra incendios seguiran 
las siguientes consignas ante la ocurrencia de un principio de incendio en el parque del ZOO 
dentro del area operativa o en cualquier otro lugar dentro de ella y en caso que 

el incidente supere lo previsto se procedera de acuerdo a: 

En horario normal de trabajo se procede a comunicar la novedad a su jefe de area y J Seg 
teniendo presente el proceder del uso de los HT segun norma ,quedando asi abierto el canal 
de procedimiento a tal efecto (aplicacion y puesta en ejecucion del Plan de Lucha Contra 
Incendios o en su defecto el Plan de Emergencia ) 

En horario no laborable el personal de seguridad nocturna independientemente a efectuar las 
actividades que se encuentran determinadas en las distintas normas de trabajo pondran en 
ejecucion el Plan de Llamadas Telefonica a los efectos de que la superioridad que corresponda 
determine el procedimiento a seguir (ejecucion o no del tipo de Plan a poner en practica o 
solamente solicitar ayuda externa ) 

> Todo aquel personal que tenga responsabilidad primaria en la ejecucion ,almacenamiento y 
control de los elementos de lucha contra incendios verificaran diariamente que cuentan con la 
lista de efectos en condiciones de ser usados y telefonos para emergencias actualizada, de 
no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL 
EFECTO 
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Estas consignas contemplaran las siguientes situaciones: 



SITUACION 



ACCION 



ADVIERTE EL PRINCIPIO DE INCENDIO 



ACUDE AL LUGAR DEL HECHO. 
VERIFICA Y EVALUA EL TIPO DE 
FUEGO YSU MAGNITUD. 
CORTA LA TENSION. CIERRA 
LLAVES Y VALVULAS. INTENTA 
SU EXTINCION E INFORMA. 



DE NO LOGRAR SU EXTINCION RAPIDAMENTE 



DA O ACCIONA LA ALARMA Y 

LLAMA A LOS BOMBEROS. 
INFORMA INMEDIATAMENTE Y 
PIDE INSTRUCCIONES. DE NO 
TENERLAS ORGAN IZA LA 
EVACUACION. INFORMA LO 
ACTUADO A LOS BOMBEROS Y 
SE PONE A SU DISPOSICION. 
INFORMA AL SUPERVISOR. 



1. SI ADVIERTE EL PRINCIPIO DE INCENDIO: 



1.1 Enterado por cualquier medio de un principio de incendio, concurrira al lugar del hecho e 
Informa de inmediato a su jefe de area y al Jefe de Seguridad o quien este a cargo en esos 
Momentos . 

1.2 En el lugar verificara si la alarma es real o falsa. 

1.3 Evaluara el tipo de fuego (A, B, C) y su importancia, para decidir si es posible sofocarlo 
con los medios disponibles. 
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1.4 Cortara la tension electrica del Sector o General. ( A cargo del area de mantenimiento) 

1.5 Cortara el suministro de gas. (A cargo del area de mantenimiento) 

1.6 Interrumpira el derrame de combustible, si ese fuera su origen. 

1.7 Retirara los elementos combustibles que por su proximidad pudieran aumentar 
la magnitud del foco de incendio. 

1.8 Si considerara factible su extincion, intentara sofocar el principio de incendio con los 
elementos a su disposicion de acuerdo a las instrucciones recibidas (matafuegos, 
hidrantes, etc.); "Si no hay Brigadas Contra Incendio que acudan en su apoyo". 

1.9 "Nunca utilizara agua" en focos de incendio provocados sobre, disolventes, grasas, 
pinturas o naftas. 

1.10 "Nunca utilizara agua" en focos de incendio provocados en instalaciones y equipos 
electricos 

1.11 Extinguido el foco dara aviso a la autoridad responsable del Parque que se encuentre a cargo 



1.12 Asentara lo ocurrido en el "Libro de Novedades". 



2. DE NO LOGRAR SU EXTINCION RAPIDAMENTE : 

Si el foco no fuera dominado o si por su magnitud entiende que no podra sofocarlo, 
se pondra en ejecucion lo establecido dentro de las horas de trabajo o en su defecto 
:fuera de ellas. 

2.1 De no haberse dado la alarma y no contar con apoyo, "La accionara inmediatamente y 
llamara al Cuerpo de Bomberos de la Zona". 

2.2 Informara inmediatamente a la autoridad responsable del Parque y le consultara 
sobre la necesidad de la evacuacion del mismo a ordenes del J Emergencia 

2.3 Si la autoridad del Parque no estuviera presente y no contara con el apoyo del personal 
designado ("Brigadas Contra Incendio") "Organizara la Evacuacion Inmediatamente", 

cumpliendo y haciendo cumplir las siguientes acciones: 
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> . Abrira las puertas de egreso y liberara las salidas de Emergencia. 

> Ordenara la salida inmediata, requiriendo que no se pierda tiempo en la busqueda de valores 

> Orientara a las personas en su desplazamiento tratando de trasmitir tranquilidad 
para evitar el panico. 

> No abrira las puertas sin verificar (tocandolas), que no haya fuego del otro lado. 

> Si no se pudiera salir, se mantendra detras de una puerta cerrada (le servira de defensa 
hasta recibir ayuda, apoyarse sobre el piso y acercarse a las ventanas para pedir auxilio). 

> Se movilizara pegado a las paredes y con sumo cuidado en las escaleras. 

> Si se llegara a encontrar en el medio de humo, desplazarse lo mas cerca del suelo posible. 

> Verificara que no haya quedado ninguna persona en el interior del inmueble.y o recintos. 

> Se reunira en el exterior y no reingresara al edificio. 

> Desplegara las mangueras de incendio para facilitar la tarea de los bomberos a su llegada 
(si las circunstancias lo permitieran). 

> Facilitara la labor de las "Brigadas Contra Incendio", si no tuviera "Rol" asignado. 

> Informara todo lo actuado a la llegada del "Cuerpo de Bomberos" y se pondra a su disposicion. 

> Informara al Jefe de Seguridad , tan pronto como sea posible. 

> Asentara lo ocurrido, en el "Libro de Novedades". 
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ASPECTOS CLAVES i 


1 


> ADVIERTE EL PRINCIPIO DE INCENDIO: VERIFICARA SI LA ALARMA ES REAL 0 
FALSA. EVALUARA EL TIPO DE FUEGO Y SU IMPORTANCE. CORTARA LA j 
TENSION ELECTRICA. CORTARA EL SUMINISTRO DE GAS. INTERRUMPIRA EL 
DERRAME DE COMBUSTIBLE, SI FUERA EL ORIGEN. RETIRARA LOS 
MATERIALES COMBUSTIBLES NO AFECTADOS DEL ALCANCE DEL FUEGO. 
INTENTARA SOFOCARLO CON LOS ELEMENTOS A SU DISPOSICION, SI NO 
CUENTA CON APOYO. NUNCA UTILIZARA AGUA EN FOCOS DE INCENDIO 
PROVOCADOS POR DISOLVENTES, PINTURAS, NAFTAS Y EQUIPOS 
ELECTRICOS. EXTINGUIDO EL FOCO DARA AVISO DE LO ACTUADO AL 
RESPONSABLE DEL OBJETIVO Y AL SUPERVISOR. 


2 


> DE NO LOGRAR LA EXTINCION RAPIDAMENTE: DE NO CONTAR CON APOYO 
ACCIONARA 0 DARA LA ALARMA E INMEDIATAMENTE LLAMARA AL CUERPO DE 
BOMBEROS. INFORMARA INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE EN EL 
OBJETIVO Y LE CONSULTARA SOBRE LA NECESIDAD DE EVACUACION. DE NO 
ESTAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO CONTAR CON APOYO, TOMARA A 
SU CARGO LA EVACUACION. FACILITARA LA LABOR DE LAS BRIGADAS f 
CONTRA INCENDIO. INFORMARA TODO LO ACTUADO A LA LLEGADA DEL 
CUERPO DE BOMBEROS Y SE PONDRA A SU DISPOSICION. INFORMARA AL 
SUPERVISOR A CARGO. ! 
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GENERALIDADES 

> El personal de mantenimiento estable del ZOO seguiran las siguientes consignas ante la 
ocurrencia de alteraciones en los servicios esenciales; Telefono, Agua, Electricidad y Gas; en 
el Objetivo que desarrollen sus tareas y dentro del area operativa donde estan ejerciendo el 
mantenimiento preventivo .. 

El personal tecnico, idoneo y/o designado que cumpla las distintas funciones que se 
especifican en la presente norma deberan estar capacitados en el empleo de los medios a ser 
utilizados en el sector de responsabilidad o lugar del incidente. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con sus elementos de comunicaciones 
para emergencias en condiciones de uso de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien 
corresponda. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL 
EFECTO 

Estas normas permiten basicamente atender cualquier proceso de alteracion de servicio esen 
cial en momentos de horario de trabajo o fuera de el y en ambos casos se procedera de acuer 
do a lo ordenado para cualquier tipo de emergencia. 
Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


CORTE EN EL SERVICIO TELEFONICO 


VERIFICA E INFORMA 


2 


CORTE Y PERDIDA EN EL SERVICIO DE AGUA 


VERIFICA E INFORMA 


3 


CORTE EN EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 


VERIFICA E INFORMA 


4 


CORTE Y PERDIDA EN EL SERVICIO DE GAS 


VERIFICA E INFORMA 



1. CORTE EN EL SERVICIO TELEFONICO 

Todas las areas deberan tener un responsable designado para satisfacer las distintas 
situaciones que se planteen como emergencia. 

1.1 Verificara si no es solamente el telefono el afectado (desconexion accidental). 

1 .2 Hecha la comprobacion informara inmediatamente del corte del servicio a la Jef. de Manteni- 
miento del Objetivo para que se tomen las medidas necesarias si no puede hacerlo por si , 
mismo. . 

1 .3 De contar con los medios (Radio HT), comunicara la novedad al Encargado a cargo 
inmediatamente, del corte del servicio. 



• 
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DESARROLLO 

2. CORTE Y PERDIDA EN EL SERVICIO DE AGUA 

a) CORTE: 

a.1 Verificara si el corte es en el Objetivo o General. 

a. 2 Hecha la comprobacion, informara inmediatamente a la Jefatura de Mantenimiento y 

al Encargado a cargo. 

b) PERDIDA: 

b. 1 Verificara la intensidad de la perdida. 

b.2 Cerrara las Naves de paso que esten a su alcance. 

b.3 Informara inmediatamente a la Jefatura de Mantenimiento y al Encargado a cargo 
detenida o no la perdida. 



3 CORTE EN EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 

3.1 Verificara si el corte es en el Objetivo o General. 

3.2 Hecha la comprobacion, informara inmediatamente a la Jefatura de Mantenimiento 
y al Encargado a cargo. 

3.3 Verificara el encendido de las luces de emergencia de existir 



• 
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4. CORTE YPERDIDAEN EL SERVICIO DEGAS 

a) CORTE: 

a.1 Verificara si el corte es en el Objetivo o General. 

a. 2 Hecha la comprobacion, informara inmediatamente a la Jefatura de Mantenimiento 

y al Encargado a cargo. 

b) PERDIDA: 

b. 1 No accionara las Haves de luz, ni ningun artefacto electrico. 
b.2 Verificara la intensidad de la perdida. 

b.3 Cerrara las Naves de paso que esten a su alcance. 
b.4 Abrira todas las aberturas para ventilar. 

b.5 Evitara el uso o manipuleo de elementos que puedan producir fuego. 

b.6 Informara inmediatamente a la Jefatura de Mantenimiento y al Encargado a cargo 
detenida o no la perdida. 
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> VERIFICA Y COMPRUEBA EL CORTE DEL SERVICIO TELEFONICO E INFORMA 
INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO . 


2 


> VERIFICA SI EL CORTE DE AGUA ES EN EL OBJETIVO 0 GENERAL INFORMA 
INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO . . 

VERIFICA LA INTENSIDAD DE LA PERDIDA DE AGUA. CIERRA LAS LLAVES DE 
PASO QUE ESTEN A SU ALCANCE. INFORMA INMEDIATAMENTE AL 
RESPONSABLE DEL OBJETIVO Y AL SUPERVISOR. 


3 


> VERIFICA SI EL CORTE DE ELECTRICIDAD ES EN EL OBJETIVO 0 GENERAL. 
INFORMA INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO . VERIFICA EL 
ENCENDIDO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA. 


4 


> VERIFICA SI EL CORTE DE GAS ES EN EL OBJETIVO 0 GENERAL. INFORMA 
INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO . . 
NO ACCIONA LAS LLAVES DE LUZ, Nl NINGUN ARTEFACTO ELECTRICO. 
VERIFICA LA INTENSIDAD DE LA PERDIDA GAS. CIERRA LAS LLAVES DE PASO 
QUE ESTEN A SU ALCANCE. ABRE TODAS LAS ABERTURAS PARA VENTILAR. 
EVITA EL USO DE ELEMENTOS QUE PUEDAN PRODUCIR FUEGO INFORMA 
INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO .. 
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GENERALIDADES 

> El Vigilador/ Vigiladores seguiran las siguientes consignas para controlar la entrada y salida de 
personas y vehiculos, en el Objetivo donde estan ejerciendo la vigilancia. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista actualizada de las personas 
y vehiculos autorizados por el Cliente para ingresar, de no tenerla lo informaran 
inmediatamente a quien corresponda. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL 
EFECTO 

Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE PARQUE 


IDENTIFICA Y PRACTICA 
REVISION 


2 


ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL CONTRATISTA 


IDENTIFICA Y PRACTICA 
REVISION 


3 


ENTRADA Y SALIDA DE DIRECTIVOS 
Y/O PROPIETARIOS 


IDENTIFICA 


4 


ENTRADA Y SALIDA DE VISITAS A PIE 


IDENTIFICA 


5 


ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS 


IDENTIFICA Y PRACTICA 
REVISION 



EN TODOS LOS CASOS DE EMERGENCIA EL PERSONAL DESTINADO A 
ESTAS TAREAS PASA A DEFENDER DEL JEFE DE AREA PUESTO 3 

1. ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE PARQUE 

1.1 Realizara la identificacion de rutina antes de permitir su ingreso por las "Vistas"; registrando 
su entrada en la planilla, segun documentos, o verificara el "Control de Acceso Electronico" 



1 .2 Registrara lo portado por el personal a su entrada, si se trata de equipamiento de trabajo 
(herramientas, calculadoras, note book, etc.), en el Libro de Novedades. 
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1.3 Efectuara la revision de los bolsos, paquetes, maletines, etc., a la salida del personal, sin 
introducir las manos en los mismos. 

1 .4 Verificara a la salida; que el equipamiento de trabajo que retire el personal, coincida con el 
registrado a su entrada y registrara lo actuado en el Libro de Novedades. 

1 .5 No permitira la salida de ningun material o elemento del Parque, de no contar con la 
autorizacion, escrita y firmada por el personal jerarquico responsable. 

1 .6 De tener que realizar "Cacheos", se ajustara a lo establecido en la Instruccion de Trabajo 
IT-ES-600-6 "Proceso para la Ejecucion de Controles Personales (Cacheos)". 

1 .7 Registrara su salida en el Libro de Novedades o en planillas, si corresponde. 



2. ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL CONTRATISTA 



2.1 No permitira su entrada de no figurar en la "Lista de Personas Autorizadas" por ningun motivo 
sin solicitar autorizacion superior (RRHH). 

2.2 Realizara la identificacion comprobandola mediante la planilla enviada por RRHH, provista 
por la Empresa Contratista. 

2.3 Solicitara los documentos de identidad del personal y verificara la coincidencia de sus datos 
con los volcados en la planilla mencionada para luego registrar su entrada en el Libro de 
Novedades. 

2.4 Registrara lo portado por el personal a su entrada, si se trata de equipamiento de trabajo, en 
el Libro de Novedades. 

2.5 No permitira la entrada de bultos o paquetes personales por ningun motivo sin autorizacion 
superior, estos quedaran en deposito en la guardia y registrara lo actuado en el Libro 

de Novedades. 

2.6 Realizara la revision de los contenedores a la salida, en igual forma que lo indicado en 1 .3 
para el "Personal de Parque". 

2.7 Verificara a la salida; que el equipamiento de trabajo que retire el personal, coincida con el 

registrado a su entrada y registrara lo actuado en el Libro de Novedades. 

2.8 No permitira la salida de ningun material o elemento perteneciente al Parque de no contar 
con la autorizacion o el remito, escrito y firmado por el personal jerarquico responsable. 

2.9 De tener que realizar "Cacheos", se ajustara a lo establecido en la Instruccion de Trabajo 
IT-ES-600-6 "Proceso para la Ejecucion de Controles Personales (Cacheos)". 

2.10 Registrara su salida en el Libro de Novedades o planillas, segun corresponda. 
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3. ENTRADA Y SALIDA DE DIRECTIVOS Y/O PROPIETARIOS 

3.1 . Realizara la identificacion de rutina antes de permitir su entrada por las Vistas, segun Listas 
o documentos si esta establecido. 

3.2 Registrara su entrada en el Libro de Novedades. 

3.3 Registrara su salida en el Libro de Novedades o planillas, segun corresponda. 

4. ENTRADA Y SALIDA DE VISITAS A PIE 

4.1 Identificara al visitante mediante sus documentos de identidad. 

4.2. No permitira su entrada por ningun motivo sin solicitar autorizacion superior 
(via telefonica o "HT"). 

4.3 Confeccionara el "Permiso de Ingreso" con sus datos, persona a visitar y horario de entrada. 

4.4 Registrara su entrada en la Planilla de Visitas. 

4.5 Retirara a su salida el "Permiso de Ingreso" donde deberan constar las firmas de los 
visitados y la hora de finalizacion de la entrevista. 

4.6 Practicara la revision de los contenedores personales a la salida; sin introducir las manos 
en los mismos. 

4.7 Registrara su salida en la Planilla de Visitas. 

4.8 Identificara a los visitantes de los "Servicios Publicos" mediante la presentacion de su 
documento de identidad y la credencial correspondiente. 

4.9 No permitira su entrada sin solicitar autorizacion superior segun lo indicado en 4.1 . 

4.10 Registrara su entrada segun lo indicado en 4.4. 

4.1 1 Realizara a la salida los controles establecidos segun lo indicado en 4.6. 

4.12 Registrara su salida segun lo indicado en 4.7. 
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5. ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS 

5.1 Se cerciorara, a distancia y sin salir al exterior de la identidad del conductor y 
acompanantes y sus actitudes ("Semblanteo"), antes de franquear la entrada. 

5.2 Detendra el vehiculo apenas sobrepasado el acceso. 

5.3 Verificara si es un vehiculo autorizado a ingresar segun lista. 

5.4 No permitira su entrada por ningun motivo sin autorizacion superior, si no figura en lista. 

5.5 Requerira los documentos de identidad del conductor y acompanantes, si son visitantes. 

5.6 Revisara visualmente el interior y solicitara al conductor de que abra el baul para su 
control en los Automoviles. 

5.7 Revisara ademas cabinas, cajones de herramientas, tanques complementarios y espacios 
de alojamiento de cubiertas en los Camiones y Camionetas. 

5.8 Verificara y asentara detalladamente, si el conductor declara la tenencia de algun elemento 
a retirar a su salida en el Libro de Novedades. 

5.9 Revisara contenedores o precintos y los registrara en el Libro de Novedades. 

5.10 Registrara la numeracion de la chapa patente en el Libro de Novedades. 

5.1 1 Abreviara la identificacion y revision de la unidad cuando se trate de funcionarios o 
propietarios. 

5.12 Autorizara el desplazamiento del vehiculo hacia el lugar de detencion o de 
estacionamiento fijado. 

5.13 Procedera a realizar todas las actividades de revision de las unidades, enunciadas 
para el control de entrada, a la salida de los vehiculos. 

5.14 Verificara la coincidencia con los elementos declarados a la entrada, que se retiren 
a la salida. 

5.15 Realizara el control de los "Remitos" de cargas, contenedores y precintos, si corresponde. 

5.16 Registrara en el Libro de Novedades, todo lo actuado. 

5.17 Cuando se trate de Ambulancia del servicio contratado se anotara horarios de ingreso y 
egreso y N° de interno en el Libro de Novedades. 



F-04-5 Rev. 1 





INSTRUCCION DE TRABAJO -5 






PROCESO DE CONTROL DE ACCESOS Y EGRESOS 





ASPECTOS CLAVES 


1 


> IDENTIFICA PERSONAL ANTES DE PERMITIR SU INGRESO Y REGISTRA SU 
ENTRADA, 0 CONTROLA MARCACION. REGISTRA LOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO PORTADOS POR EL PERSONAL CUANDO ESTA ESTABLECIDO. 
REALIZA LA REVISION DE LOS CONTENEDORES A LA SALIDA CUANDO ESTA 
ESTABLECIDO. VERIFICA LA COINCIDENCE EN LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS 
INGRESADOS. NO PERMITE LA SALIDA DE NINGUN ELEMENTO SIN 
AUTORIZACION. NO REALIZA "CACHEOS" SI NO ESTA ESTABLECIDO 
REGISTRA Y CONTROLA LA SALIDA. ' 


2 


> NO PERMITE EL INGRESO DE PERSONAL CO NT RAT I ST A SI NO ESTA 

AUTORIZADO. REALIZA IDENTIFICACION COMPROBANDO COINCIDENCE DEL 
DOCUMENTO CON PLANILLA QUE AUTORIZA. REGISTRA LOS ELEMENTOS DE 
TRABAJO QUE PORTAN Y LOS REGISTRA. NO PERMITE EL INGRESO DE 
PAQUETES PERSONALES SIN AUTORIZACION, LOS RETIENE Y LOS REGISTRA. 
REALIZA LA REVISION DE LOS CONTENEDORES A LA SALIDA SI ESTA 
ESTABLECIDO. REVISA ADEMAS LAS BOLSAS DE RESIDUOS QUE RETIRA 0 
DEJA EL PERSONAL DE LIMPIEZA. VERIFICA LA COINCIDENCE A LA SALIDA DE 
LOS ELEMENTOS DE TRABAJO INGRESADOS. NO PERMITE LA SALIDA DE 
NINGUN ELEMENTO SIN AUTORIZACION. NO REALIZA "CACHEOS" SI NO ESTA 
ESTABLECIDO. REGISTRA LA SALIDA 


3 
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4 


> IDENTIFICA AL VISITANTE CON SUS DOCUMENTOS. NO PERMITE SU INGRESO 
SIN AUTORIZACION. REGISTRA SU ENTRADA. CONFECCIONA EL PERMISO DE 
INGRESO. REGISTRA SU ENTRADA. RETIRA A SU SALIDA EL PERMISO DE 
INGRESO. REVISA SIN INTRODUCIR LAS MANOS LOS CONTENEDORES A LA 
SALIDA SI ESTA ESTABLECIDO. REGISTRA SU SALIDA. IDENTIFICA AL 
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CON SUS DOCUMENTOS Y LA 
CREDENCIAL CORRESPONDIENTE. REALIZA LOS MISMOS CONTROLES Y 
REGISTROS QUE PARA LAS VISITAS. 


5 


> SE CERCIORA DE LA IDENTIDAD DEL CONDUCTOR Y ACOMPANANTES ANTES 
DE FRANQUEAR LA ENTRADA DEL VEHICULO. LO DETIENE APENAS 
SOBREPASADO EL ACCESO. VERIFICA SI ESTA AUTORIZADO. REQUIERE 
DOCUMENTOS. REALIZA LAS TAREAS DE REVISION DE ACUERDO AL 
VEHICULO Y LOS CONTROLES ESTABLECIDOS. ASIENTA TENENCIA DE 
ELEMENTOS QUE LUEGO TENGAN QUE RETIRAR. ASIENTA EL NUMERO DE 
PATENTE, ABREVIA LA IDENTIFICACION Y REVISION DE LA UNIDAD CUANDO SE 
TRATE DE FUNCIONARIOS 0 PROPIETARIOS. AUTORIZA EL DESPLAZAMIENTO 
AL LUGAR DE DETENCION FIJADO. PROCEDE A REALIZAR LA REVISION Y LOS 
CONTROLES ESTABLECIDOS A LA SALIDA DE LOS VEHICULOS. VERIFICA LA 
COINCIDENCE DE LOS ELEMENTOS DECLARADOS A LA ENTRADA A LA SALIDA. 
REGISTRA TODO LO ACTUADO. 
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GENERALIDADES 

> El Personal de Control seguiran las siguientes consignas para la ejecucion de los Controles 
Personales ("Cacheo"); en el Objetivo, dentro del area operativa donde estan ejerciendo la 
vigilancia. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

> En caso de que el personal de Boleten'a 6 informes detecte o sospeche del contenido de 
bolsos/mochilas de un visitante, lo trasladara a Puesto 3 para su cacheo. 

EL USO DE LOS HT SE REG I RAN DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS A TAL 
EFECTO 



1 Conceptos de Aplicacion : 

El Art. N° 70 de la "Ley de Contratos de Trabajo" precisa: 

1.1 "Los sistemas de controles personales del trabajador, destinados a la proteccion de los 

bienes del Empleador, deberan siempre salvaguardar la "Dignidad" del trabajador y 
deberan practicarse "Discretamente", utilizando el metodo de "Seleccion Automatica" 
o el metodo de "Totalidad del Personal". 

1.2 Los controles de personal femenino o masculino, deberan estar reservados exclusivamente 
a personas de su mismo sexo. 

1.3 Cualquier metodo de control personal del trabajador; "Seleccion Automatica" o "Totalidad 
del Personal", implementado por el Empleador obliga al trabajador a someterse al mismo. 

1.4 La revisacion de las ropas, bultos, carteras y demas elementos que Neva consigo el 
trabajador o la trabajadora se efectua con la finalidad de asegurar que no se retiren con 
bienes de la Empresa. Cuando exista semi plena prueba de que un empleado Neva consigo 
bienes de la Empresa, se debe contar con 2 (dos) testigos para que la accion no sea 
desvirtuada, labrando acta firmada por el interventor y los testigos. 

1.5 Es responsabilidad de la Empresa, indicar al Servicio de Vigilancia con antelacion, cuales 
son los elementos u objetos cuya deteccion y ulterior rescate es necesario ejercitar. 



2 Ejecucion de los Controles Personales : 

2.1 Solicitara a cada trabajador o trabajadora que oprima el pulsador del "Selector Aleatorio" 
si se utiliza el metodo de "Seleccion Automatica". 
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2.2 Pedira al trabajador o trabajadora seleccionado o a cada uno de ellos; si es el metodo de 
"Total idad del Personal" e\ utilizado, que ingrese individualmente al cuarto destinado 
para realizar el control, con sus bolsos, carteras, maletines, etc. que porten. 

2.3 Cerrara la puerta del cuarto mencionado. 

2.4 Evitara crear situaciones enojosas (el Personal de Control) al realizar la tarea; con el 
personal a revisar. 

2.5 Mantendra discrecion, sumo tacto y prudencia tanto en el hablar como en el actuar. 

2.6 Pedira que muestren el contenido de los contenedores de mano (carteras, maletines, bolsos, 
etc.) y si quedan dudas solicitara que vuelquen los contenidos sobre la mesa del local. 

2.7 Pedira de la misma forma que muestren el contenido de los paquetes que portaren. 

2.8 Recorrera el cuerpo del seleccionado; con el "Detector Manual de Metales" de existir, si no 
fue controlado por un "Detector de Metales de Portico". 

2.9 Solicitara de ser necesario, que se quiten sus prendas personales "Sin Sobrepasar en 
Ningun Caso la Ropa Interior". 

2.10 Pedira que le exhiban cada prenda, debiendo extraer los contenidos de los bolsillos para 
luego dar vuelta a los mismos. 

3 Debera Tener en Cuenta: 



3.1 Por ninguna causa el Personal de Control "Introduciran sus Dedos" ni en los bolsillos; 

ni en las prendas; ni en los paquetes; ni en los contenedores de mano (carteras, maletines 
bolsos, etc.), del trabajador al realizar el control. 

3.2 De advertir que el sometido al control pretendia retirar algun elemento u objeto no autorizado 
por la Empresa; "Sin Tocarlo", le exigira que lo coloque aparte en la mesa del local y sin 
entrar en dialogo "Informara Inmediatamente" a quien corresponda en el Objetivo para 
que se tomen las medidas del caso y al Jefe de Seguridad, de lo sucedido. Se procedera 
segun lo descrito en punto 1.4 

3.3 Procedera a hacer un informe escrito en el caso que este establecido. 
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1 


> EJECUCION DEL CONTROL: SOLICITARA A TODOS LOS TRABAJADORES QUE 
PULSEN EL "SELECTOR ALEATORIO" Y PEDIRA AL TRABAJADOR 
SELECCIONADO 0 A CADA UNO DE ELLOS SEGUN EL METODO; QUE INGRESE 
AL CUARTO. CERRARA LA PUERTA. EVITARA CREAR SITUACIONES ENOJOSAS 
QUE PUEDAN AFECTAR AL MISMO. MANTENDRA DISCRECION, TACTO Y 
PRUDENCIA EN SU ACTUACION. PEDIRA QUE LE MUESTREN EL CONTENIDO 
DE CARTERAS, MALETINES, BOLSOS Y PAQUETES, SOLICITANDO QUE 
VUELQUEN LOS CONTENIDOS EN LA MESA SI ES NECESARIO. RECORRERA EL 
CUERPO CON EL "DETECTOR MANUAL DE METALES", DE EXISTIR 0 SI NO FUE 
CONTROLADO CON UN "DETECTOR DE PORTICO". SOLICITARA DE SER 
NECESARIO QUE SE DESVISTA "SIN SOBREPASAR EN NINGUN CASO LA ROPA 
INTERIOR". PEDIRA QUE LE EXHIBAN CADA PRENDA DANDO VUELTA TODOS 
LOS BOLSILLOS. 


2 


> DEBERA TENER EN CUENTA: POR NINGUNA CAUSA "INTRODUCIRA SUS 
DEDOS", EN PAQUETES, PRENDAS 0 CONTENEDORES DE LOS 
TRABAJADORES SELECCIONADOS. DE DESCUBRIR QUE SE PRETENDIA 
RETIRAR ALGUN ELEMENTO U OBJETO NO AUTORIZADO, "SIN TOCARLO", LE 
EXIGIRA QUE LO COLOQUE APARTE EN LA MESA DEL LOCAL Y SIN ENTRAR EN 
DIALOGO, "INFORMARA INMEDIATAMENTE", A QUIEN CORRESPONDA EN EL 
OBJETIVO. PROCEDERA A HACER UN INFORME ESCRITO SI ESTA 
ESTABLECIDO. 
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GENERALIDADES 

> El Personal de Control del Zoo seguiran las siguientes consignas cuando se encuentre frente a 
un robo o un hurto en grado de tentativa o efectivamente concretado en el Objetivo y dentro de 
su area operativa donde esta ejerciendo sus tareas. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL 
EFECTO 



Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


INTENTO DE ROBO 0 HURTO A MANO ARMADA 


NOSEEXPONE. ACTUAE 
INFORMA INMEDIATAMENTE i 


2 


INTERVENTION ANTE UN ROBO 0 HURTO 
CONSUMADO 


ACTUA E INFORMA 
INMEDIATAMENTE 



1. INTENTO DE ROBO O HURTO A MANO ARMADA 

EN CASO DE DELITO, YA SEA HECHO CONSUMADO O EN GRADO DE TENTATIVA, LA PERSONA 
QUE ACTUA EN PRINCIPIO ES EL INTERVENTOR DEL PROCEDIMIENTO, POR LO TANTO TIENE EL 
PODER DE POLICf A. 

1.1 Advertido el intento de delito y la presencia de personas armadas, no se expondra. 

1.2 Oprimira el "Pulsador de Panico" de poseerlo. 

1.3 Dara aviso al Jefe de Seguridad o solicitara la ayuda de otro personal de controly avisara 
al personal policial de servicio en el parque. 

1.4 Dara aviso al Jefe de Seguridad y solicitara instrucciones particulares para el caso. 

1.5 Observara desde su lugar la apariencia de los delincuentes; edad, sexo, caractensticas 
del pelo, vestimenta, y cualquier rasgo particular que facilite su identificacion. 
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1.6 Tratara de observar sin ser visto manteniendose a cubierto, las caractensticas del vehiculo en 
que se desplazan los delincuentes, tipo de armas y todo otro dato que sirva a la intervencion 
policial de represion y/o de investigacion. 

1.7 Aportara toda la informacion de que disponga al personal policial que concurra a 
reprimir el ih'cito. 

1.8 Finalizado el episodio, informara detalladamente al Jefe de Seguridad de todo lo actuado. 



2. INTERVENCION ANTE UN ROBO O HURTO CONSUMADO 

DE LOS DAMNIFIC ADOS , SI LOS HUBIERE, ES NECESARIO OBTENER LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Nombre y Apellido 
Edad 

Nacionalidad 

Estado Civil 

N° de Documento 

Domicilio 

Telefono 

Lugar del hecho, Hora y detalle de los elementos sustraidos. 

2.1 En conocimiento de la realizacion de un robo o hurto, preservara la zona para que 
el ingreso o transito de personas no afecte la obtencion de pruebas utiles para 

el esclarecimiento del hecho. 

2.2 Tratara de obtener la mayor informacion posible de lo ocurrido e intentara retener en la 
memoria la mayor cantidad de detalles respecto del estado en que encontro el lugar 

al llegar a el. 

2.3 Informara inmediatamente a la Autoridad Responsable del Objetivo de la novedad y le 
comunicara de la veda dispuesta de la zona afectada y las razones que aconsejan que 
la misma sea respetada. 

2.4 De ser necesario y posible solicitara la ayuda del personal policial para 
proteger la zona del hecho. 

2.5 Se comunicara con el Jefe de Seguridad para informar la novedad y recibir instrucciones. 

2.7 Llamara a la autoridad policial cumpliendo instrucciones. 

2.8 Brindara al personal policial que intervenga en el hecho toda la informacion disponible. 
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RECOMENDACIONES 

PARA LOS ACUSADOS : 

Se labra acta de estilo en el lugar con filiacion completa, segun lo establecido en punto 2, 
ademas se consigna como esta vestido. 

• En ningun momento se lo debe interrogar sobre el hecho del que esta acusado, se 
procede unicamente a notificacion de derecho, ante testigo del Acta y no testigo del 
hecho. 

• En caso de labrarse Acta de Secuestro se procede del mismo modo que en el punto 
anterior detallando minuciosamente los elementos secuestrados, ya sea arma de fuego, 
arma blanca u objeto contundente que se hubiere usado en el momento del delito. 

• En todo los casos cuando exista persona lesionada, ya sea damnificado 6 acusado, se 
debera pedir la asistencia al SAME a los efectos de que el medico diagnostique la 
lesion en el momento del hecho, el que sera adjuntado al sumario. 

• En caso de que el intento de robo 6 hurto sea en un local cerrado dentro del parque no 
se debe acomodar los objetos esparcidos ya que luego de la denuncia se realizara un 
peritaje que incluye fotografias. Solamente se observara los faltantes del ih'cito para 
trasladarlos al sumario. 

• Si se tratase de delincuente femenino, se tomaran la precaucion de los pasos identifica 
torios descriptos anteriormente y se pedira la colaboracion de personal femenino y dos 
testigos femeninos a los efectos de revisar integramente a la acusada en lugar cerrado, 
tomando debida nota del personal que actua. 
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ASPECTOS CLAVES i 


1 


> INTENTO DE ROBO 0 HURTO A MANO ARMADO: NO SE EXPONDRA. OPRIMIRA 
EL PULSADOR DE PANICO. DARA AVISO, SOLICITARA AYUDA Y AVISARA AL 
COMANDO POLICIAL AVISARA AL SUPERVISOR Y PEDIRA INSTRUCCIONES. 
OBSERVARA APARIENCIA DE LOS DELICUENTES. SE MANTENDRA A CUBIERTO 
Y OBSERVARA CARACTERISTICAS DE VEHICULOS Y ARMAS. APORTARA 
TODOS LOS DATOS OBTENIDOS AL PERSONAL POLICIAL QUE ACUDA A 
REPRIMIR EL ILICITO. 


2 


> INTERVENCION ANTE UN ROBO 0 HURTO CONSUMADO: PRESERVARA LA 
ZONA. TRATARA DE OBTENER LA MAYOR INFORMACION DE LO OCURRIDO. 
INFORMARA INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO. SOLICITARA 
LA AYUDA DE OTROS VIGILADORES. INFORMARA AL SUPERVISOR PARA 
RECIBIR INSTRUCCIONES. LLAMARA A LA AUTORIDAD POLICIAL. BRINDARA AL 
PERSONAL POLICIAL QUE INTERVENGA EN EL HECHO TODA LA INFORMACION 
QUE DISPONGA. 
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GENERALIDADES 

> El Personal de Control del Zoo seguiran las siguientes consignas ante la ocurrencia de Tumulto 
o Disturbios en las proximidades (exterior) del Objetivo, donde 

estan ejerciendo su trabajo.Ante la situacion que se presente y teniendo en cuenta lo 
determinado en la norma correspondiente al uso del HT se comunicaran de inmediato con el 
J.Seg notificando dicha novedad. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 



Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 







SITUACION 


ACCION 




1 


ADVIERTE LA EXISTENCIA DE GRUPOS ADVERSOS 
EN EL EXTERIOR (PROXIMOS AL OBJETIVO) 


PERMANECE EN EL INTERIOR E 
INFORMA 




2 


NECECESIDAD IMPERIOSA DE SALIR DEL OBJETIVO 


TOMA PRECAUCIONES 




3 


ANTE LA PRESUNCION DE INTENTO DE INTRUSION 


SECUBRE YALERTA 



1. EXISTENCIA DE GRUPOS ADVERSOS EN EL EXTERIOR DEL OBJETIVO 

1 .1 El personal del parque debera permanecer en el interior del mismo. 

1 .2 Informara a la Autoridad Responsable del Objetivo, al J. Seguridad y a la Autoridad Policial, 
si se lo ordenan. 



1 .3 Se evitara aproximarse a ventanas y zonas de cristales. 

1 .4 Procurara evitar la visualizacion por parte de los manifestantes. 
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1 .5 Se evitara el enfrentamiento verbal que pueda dar lugar al fisico, con la consecuencia de 
probables lesiones personales y perdida de patrimonio por rotura de elementos. 



2. NECESIDAD IMPERIOSA DE SALIR DEL OBJETIVO 

Si la necesidad le impone salir del Objetivo; caso muy excepcional y solamente si cuenta 
con el apoyo de otro Personal de Control (Ej.: Cerrar por fuera una puerta secundaria de 
ingreso; 

recoger un elemento importante de la Empresa o Cliente que haya quedado en el exterior; 
etc.), el Personal de Control que saiga tomara las siguientes precauciones: 

2.1 Debera hacerlo por lugares poniendose a cubierto de los grupos adversos. 

2.2 Usara prendas que no lo identifiquen, (Ej.: sin gorra, sin armamento y con alguna prenda 
particular por encima del uniforme). 

2.3 Retornara con celeridad al interior del Objetivo una vez cumplido el cometido. 



3. PRESUNCION DE INTENTO DE INTRUSION EN EL OBJETIVO 

Si la situacion de alteracion publica exige el cierre o evacuacion del personal de visitas 
del parque sera ordenado (previa reunion del Comite de Emergencia ) por el Jefe de 
Seguridad a traves de los medios de comunicaciones en uso y las normas que la 
Rigen. 

3.1 El personal de control como asi mismo el personal de boleten'as verificaran los cerra 
mientos de las puertas y ventanas. 

3.2 Alertaran al resto del servicio informandoles de la cantidad de intrusos, si estan armados 
o portan objetos contundentes. 

3.3 Con el personal de control y Policia Federal cubriran las h'neas principales de intrusion 
(ingresos al Objetivo). 

3.4 Se cubriran los sectores de distraccion probables a utilizar por los intrusos (sectores 
vulnerables). 

3.5 Accionara el pulsador de panico (de poseerlo). 

3.6 Alertara al Jefe de Seguridad y al Responsable del Cliente en el Objetivo. 

3.7 Alertara a las fuerzas del orden de acuerdo a la gravedad de los hechos (con la autorizacion 
del Jefe de Seguridad o el Responsable del Cliente). 

3.8 Tendra en cuenta, de tener que actuar (si se produce la intrusion) que la respuesta sera 
proporcional a la agresion y los intrusos deberan estar dentro del Objetivo. 

3.9 De tener que repeler la agresion con armas de fuego, se ajustara a lo establecido en la 
Instruccion de trabajo IT-ES-600-8 "Proceso de Uso de Armas de Fuego". 
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ASPECTOS CLAVES 


1 


> ANTE LA EXISTENCIA DE GRUPOS ADVERSOS PROXIMOS DEBERA 

PERMANECER EN EL INTERIOR. INFORMARA AL RESPONSABLE DEL OBJETIVO, 
AL JEFE DE SEGURIDAD Y A LA POLICIA, SI SE LO ORDENAN. EVITARA 
DEJARSE VER Y ENFRENTARSE VERBAL 0 FISICAMENTE CON LOS 
INTEGRANTES. 


2 


> ANTE LA NECESIDAD IMPERIOSA DE SALIR DEL OBJETIVO Y SOLAMENTE SI 
CUENTA CON APOYO DE OTRO VIGILADOR. LO HARA POR LUGARES A 
CUBIERTO. USARA PRENDAS QUE NO LO IDENTIFIQUEN. SIN A R MA MEN TO, SIN 
GORRA, Y CUBRIENDO EL UNIFORME. RETORNARA CON CELERIDAD AL 
INTERIOR DEL OBJETIVO. 


3 


> ANTE PRESUNCION DE INTENTO DE INTRUSION. VERIFICARA LOS 

CERRAMIENTOS. ALERTARA A LOS COMPANEROS. CUBRIRA LAS LINEAS DE 
INTRUSION. CUBRIRA LOS SECTORES DE DISTRACCION. ACCIONARA EL 
PULSADOR DE PANICO. ALERTARA AL JEFE DE SEG; AL RESPONSABLE DEL 
CLIENTE Y A LAS FUERZAS DEL ORDEN, CON SU AUTORIZACION. TENDRA EN 
CUENTA QUE ANTE LA AGRESION DE LOS INTRUSOS LA RESPUESTA SERA 
PROPORCIONAL Y DEBERAN ESTAR LOS MISMOS DENTRO DEL OBJETIVO. DE 
TENER QUE REPELER LA AGRESION CON ARMAS DE FUEGO SE AJUSTARA A 
LO ESTABLECIDO EN LA IT-ES-600-8 "PROCESO DE USO DE ARMAS DE FUEGO". 
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GENERALIDADES .POLICIA FEDERAL CUENTA CON LA DIVISION EXPLOSIVOS DE LA 

SUPER INTENDENCIA DE BOMBEROS. 



> El personal de control estable del ZOO seguiran las siguientes consignas ante el caso de 
deteccion o recepcion de un bulto sospechoso (posible explosivo) en el Objetivo o 
abandonado dentro del parque., 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

TODA EMERGENCIA QUE SE DETECTE SE COMUNICARA TENIENDO EN CUENTA 
LO ESTABLECIDO EN EL USO DE TRANSRECEPTORES DE COMUNICACION-HT 

Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


DETECTA LA EXISTENCIA DE UN BULTO 
SOSPECHOSO EN EL OBJETIVO 


INFORMA INMEDIATAMENTE Y 
REALIZA TAREAS DE 
PREVENCION EN LA ZONA 


2 


RECIBE UN BULTO SOSPECHOSO EN EL OBJETIVO 


VERIFICA C A R ACT E R I ST I CAS , 
INFORMA Y REALIZA TAREAS 
DE PREVENCION 


3 


LLEGADA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS 


FACILITA SU INGRESO Y LOS 
GUIA ALLUGAR DE 
DETECCCION 



1. DETECCION DE UN BULTO SOSPECHOSO EN EL OBJETIVO ( PARQUE ZOO ) 

1.1 Sin tocar el elemento observara sus caractensticas a la distancia; tamano, peso estimado, 
si se distinguen cables asociados a baten'as o mecanismos de relojena, etc. 

1 .2 Informara inmediatamente de la gravedad del hallazgo; por ejemplo ante coincidencia con 
la recepcion de una amenaza, a quien corresponda en el Objetivo y al Jefe de Seguridad, 
para que se tomen las medidas del caso: "Alertar a los Equipos de 

Emergencias"(COMUNICACION INMEDIATA AL 101 - OPERACIONES DESTACA EL MOVIL 
DE JURISDICCION. Al lugar del hecho quien dispondra del operativo y si es necesario la 
Brigada Explosivo.) 

1 .3 No emitira comunicaciones por HT. "Lo Apagara de Inmediato", e intentara que en las 
cercanfas nadie opere ningun equipo . 
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1 .4 El Jefe de Seguridad Evacuara la zona ordenadamente, sin crear panico. 

1 .5 Interrumpira el transito vehicular, peatonal y alejara a los curiosos. 

1 .6 Aislara la zona demarcandola con los elementos que tenga a su disposicion. 

1 .7 No manipulara el elemento sospechoso. 

1 .8 No efectuara disparos sobre el. 

1 .9 No lo sumergira en agua. 

1.10 No lo trasladara. 

1 .1 1 Informara al Perito en Explosivos si hubo previa amenaza o aviso, sobre las caracten'sticas 
de la misma (Segun IT-ES-600-12 "Proceso de Recepcion de Amenazas"). 



2. RECEPCION DE UN BULTO SOSPECHOSO EN EL OBJETIVO 



Son motivo de sospecha los bultos o paquetes, remitidos por el servicio normal de Correo o 
Mensajen'a, que presenten alguna de las siguientes caracten'sticas: 

2.1 El estampillado es extranjero o poco habitual. 

2.2 Pesa mas de lo que aparentemente contiene. 

2.3 La escritura tiene faltas de ortografia, esta fuertemente impresa o a mano con letras 
mayusculas. 

2.4 Cuando se dirige con atencion reservada o confidencial a las mas altas autoridades. 

2.5 El remitente no concuerda con el estampillado. 

2.6 Tiene desigual distribucion de peso. 

2.7 Tiene manchas de grasa y olor a almendras (ciertos explosivos). 

2.8 Tiene raras ataduras para el tipo de envio o se notan alambres o cables en el interior. 

2.9 Informara inmediatamente de la gravedad del hallazgo; por ejemplo ante coincidencia con 
la recepcion de una amenaza, a quien corresponda en el Objetivo y al Jefe de Seg, 

para que se tomen las medidas del caso: "Alertar a los Equipos de Emergencias". 
(se repite proceder anterior) 

2.10 No emitira comunicaciones por HT. "Lo Apagara de Inmediato", e intentara que en las 
cercanias nadie opere ningun equipo. 
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2.1 1 El Jefe de Seg Evacuara la zona ordenadamente, sin crear panico. 

2.12 Interrumpira el transito vehicular, peatonal y alejara a los curiosos. 

2.13 Aislara la zona demarcandola con los elementos que tenga a su disposicion 

2.14 No manipulara el elemento sospechoso. 

2.15 No efectuara disparos sobre el. 

2.16 No lo sumergira en agua. 

2.17 No lo trasladara. 

2.18 Informara al Perito en Explosivos si hubo previa amenaza o aviso, sobre las caractensticas 
de la misma (Segun IT-ES-600-12 "Proceso de Recepcion de Amenazas 

3. LLEGADA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA 

3.1 El responsable del Pto 3 Facilitara su ingreso. 

3.2 Con personal de seguridad designado a tal efecto Los guiara sin demoras al lugar de la 
deteccion 

3.3 El Jefe de Seg Les informara en detalle y con exactitud de todo lo actuado. 

3.5 Les informara si hubo previa amenaza o aviso y sobre las caractensticas de la misma. 
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1 


> ANTE DETECCION DE UN BULTO: OBSERVA SUS CAR ACT E R I ST I CAS . INFORMA 
INMEDIATAMENTE. APAGA EL HT. EVACUA Y AISLA LA ZONA. NO LO MANIPULA. 
NO REALIZA NINGUNA ACCION SOBRE EL MISMO. INFORMA AL PERITO EN 
EXPLOSIVOS SI HUBO AMENAZA 0 AVISO PREVIO SEGUN LO ESTABLECIDO EN 
LA INSTRUCCION DE TRABAJO IT-ES-600-12 "PROCESO DE RECEPCION DE 
AMENAZAS". 


2 


> ANTE LA RECEPCION DE UN BULTO: OBSERVA SUS CARACTERISTICAS. 

ESTAMPILLADO. PESO. ESCRITURA. ATENCION RESERVADA 0 CONFIDENCIAL. 
REMITENTE QUE NO CONCUERDA. DESIGUAL DISTRIBUCION DE PESO. 
MANCHAS DE GRASA Y OLOR DE ALMENDRAS. ATADURAS RARAS 0 CABLES Y 
PROCEDE COMO LO SENALADO EN EL CASO DE DETECCION. 


3 


> ANTE LA LLEGADA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS: FACILITA SU 

INGRESO. LOS GUIA SIN DEMORAS AL LUGAR DE LA DETECCION. INFORMA 
DETALLADAMENTE TODO LO ACTUADO E INFORMA SI HUBO AMENAZA PREVIA 
SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA INSTRUCCION DE TRABAJO IT-ES-600-12 
"PROCESO DE RECEPCION DE AMENAZAS". 
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DESARROLLO 

GENERALIDADES 



> El personal del Zoo seguira las siguientes consignas para el uso de transreceptores de comunicacion 
- "HT" , dentro de su area operativa, donde estan ejerciendo sus tareas. 

> Al asumir el puesto, el personal de control verificara diariamente que cuentan con la lista de telefonos 
para emergencias actualizada, de no tenerla lo informara inmediatamente a quien corresponda. 



1 Requisitos Basicos 

1.1- Los requisitos basicos de toda comunicacion por medio del "HT" son: 

a) Seguridad: para que los medios que emplean no sean interceptados. 

b) Confiabilidad: para que el mensaje sea recibido tal cual fue transmitido. 

c) Rapidez: a los efectos de ocupar el menor tiempo de transmision posible. 

2 Normas Basicas de Transmision 

2.1- Las transmisiones seran exclusivamente referidas al Servicio, quedando totalmente 
prohibidas las personales entre los operadores. 

2.2- El lenguaje empleado sera el de uso corriente, entendible para el que lo recibe, no 
empleando formas insultantes, indecentes u obscenas. 

3 Transmision de un Mensaje 

3.1- El lenguaje a emplear debe ser "Claro y Pausado" poniendo entonacion natural en cada 
palabra; "Modular", usando frases completas y no palabra por palabra, con excepcion de 
la transmision de cifras, que si se debera hacerlo numero por numero. 

3.2- El operador durante la transmision de el mensaje hara una pausa despues de cada frase 
e interrumpira su mensaje momentaneamente; "Suelta la Tecla", para permitir la 
intervencion de otro, si fuera necesario. 

3.3- Para evitar interferir otro mensaje debera escuchar antes de hacer su llamada a otro. 
Se aplica lo mismo en el caso de que el operador necesite intervenir en otra llamada 

3.4- El operador debera "Modular" por el canal 1 (General) para alertar a quien llama, una vez res 
pondido, deberan pasar al canal privado que corresponda al area, por el cual continuaran el 
mensaje. 
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4 RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA COMUNICACION POR HT 

4.1- Apriete el PTT antes de emitir la voz, de esta manera lograra que la persona que recibe 
el mensaje lo escuchara completamente. 

4.2- Inmediatamente despues de lograr el contacto, continuelo en el privado correspondiente. 

4.3- Finalizado el contacto, asegure volver el HT al canal general. 

4.4- No comience el contacto hasta asegurarse que el canal general no esta siendo usado. 

4.5- No se encime en una comunicacion ya establecida. 

5 USO DE HT EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
5.1- EN CASO DE PROTOCOLOS 1 Y 2 

5.1.1- Quien detecte la emergencia, se comunicara con el Jefe de Cuidadores (o su reemplazo) 
indicando la situacion e inmediatamente pasara a canal de Emergencias. 

5.1.2- El Jefe de Cuidadores informara al Jefe de Emergencias, de Sanidad y Gerente Tecnico, 
luego comunicara a todos los cuidadores que pasen al canal de cuidadores, dara las 
instrucciones que correspondan y pasara a canal de Emergencias. 

5.1.3- Una vez liberado el canal General, el Jefe de Emergencias, por dicho canal, hara que su 
gente pase al canal de Policia, y por ese medio, dara las instrucciones del caso, luego 
alertara a Egasa, mantenimiento y Boletenas, por canal de Seguridad, luego pasara al 
canal de Emergencias. 

5.1.4- El Jefe de area Puesto 3 alertara por canal de Seguridad a Fotografica, Acuario y Plaza 
Zoo y luego pasara a canal de Emergencias. 

5.1.5- El Jefe de Sanidad se comunicara por el canal General con su equipo de veterinarios y les 
indicara que pasen al canal de Veterinaria, por el que les dara las indicaciones, luego pa- 
sara al canal de Emergencias. 

5.1.6- El Gerente Tecnico pasara a canal de Emergencias, desde donde coordinara el operativo 
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6.1 EN CASO DE OTRA EMERGENCIA 

6.1.1- Quien detecta la emergencia se comunica con el Jefe de Seguridad por canal General 
e informara de la misma por un canal afm. 

6.1.2- El Jefe de Seguridad informara al area que corresponda por el canal de Jefes, luego 
dara las instrucciones a su gente por el canal de Policia y pasara a canal de 
Emergencias para coordinar el operativo. 

6.1.3- Los Jefes de area involucrados, recibiran el alerta por el canal de Jefes e instruiran a 
sus equipos por el canal que corresponda a su area, luego pasaran al canal de 
Emergencias. 
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GENERALIDADES 

> El Personal de Control seguiran las siguientes consignas para el contralor y custodia diaria de 
las Haves del Objetivo en el area operativa, vitales para mantenimiento de la seguridad, ya que 
su control permite el acceso inmediato y sin dificultad a cualquier punto del predio o instalacion 
donde esta/ estan ejerciendo la vigilancia. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL 
EFECTO 

Estas consignas contemplan las siguientes situaciones: 





SITUACION 


ACCION 


1 


GUARDAJENENCIA, CONTROL 
ENTREGA Y RECEPCION 


CONTROLAR Y ACTUAR 


2 


FALTA, USO INDEBIDO 0 SUSTRACCION 


INFORMAR INMEDIATAMENTE 



1. Guarda, Tenencia , Control Entreqa v Recepcion 

1.1 Se confeccionara un inventario de Haves que sera adosado en el "Libro de Novedades". 



1 .2 Las Haves permaneceran guardadas convenientemente, mientras no sea preciso su uso 

en el lugar destinado a sus efectos y su tenencia sera registrada en el "Libro de Novedades". 
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1 .2 No se entregara Nave alguna puesta bajo resguardo en el Tablero General , a ninguna 
persona, sin autorizacion del Sr Director ,Gte de Operaciones o Jefe de Seguridad. 

1 .3 Se registrara la entrega y la devolucion de las Naves del Tablero de uso diario mediante sobre 
cerrado; a las personas autorizadas en la planilla destinada a sus efectos. 

Este registro contendra como minimo los siguientes datos: 

> Denominacion del lugar al que pertenezca la Nave. 

> Nombre de la persona autorizada para su retiro y devolucion. 

> Hora del retiro y devolucion. 

2 Falta, Uso Indebido o Sustraccion 

2.1 Informara inmediatamente ante la deteccion de la falta, perdida o no devolucion de alguna 
Have puesta bajo resguardo en el Tablero de uso diario, al Jefe de Seguridad. 

2.2 Si sucediese en el Tablero General ademas se asentara en el Libro de Novedades. 

2.2 No debera guardar Haves que no esten debidamente identificadas o no esten asentadas en 
la planilla. 

2.3 Todas las Novedades sucedidas deberan ser registradas. 
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GENERALIDADES 

> El Personal de Control seguira las siguientes consignas para el uso de Sistemas de 
Observacion (CCTV) en el Objetivo, dentro de su area operativa, donde estan ejerciendo la 
vigilancia. 

> Al asumir el puesto verificaran diariamente que cuentan con la lista de telefonos para 
emergencias actualizada, de no tenerla lo informaran inmediatamente a quien corresponda. 

1_. Conceptos del Sistema 

> Los "Sistemas de Observacion a Distancia" se instalan para acrecentar las capacidades del 
personal de seguridad que tiene por mision preservar la vida y los bienes puestos a su 
cuidado. 

Asi como tambien para registrar los eventos con fecha y hora cierta de su ocurrencia. 

> Este incremento se obtiene utilizando camaras de TV, sistemas de administracion y registro de 
las imagenes y los eventos. 

> Estas herramientas estan vinculadas a equipos sofisticados que administran y resuelven las 
acciones mediante programas establecidos y otros elementos con que cuenta el "Sistema". 

> Estos valiosos "Sistemas" puestos al servicio de la seguridad necesitan atencion y cuidados, 
por ello se requiere una actitud de cooperacion y alerta para que siempre se encuentren en 
optimas condiciones de operacion. 

2. Al Tomar Servicio en el Puesto 

2.1 Al hacerse cargo del Puesto realizara la comprobacion del funcionamiento del "Sistema" 
cumpliendo las siguientes acciones: 

a) La grabadora digital debe encontrarse encendida. 

b) Controlar que el monitor de la misma se encuentre encendido y conectado correctamente en la 
parte posterior de la grabadora digital. 

c) Controlar que el teclado y el mouse se encuentren correctamente conectados en la parte 
posterior de la grabadora digital. 

d) Si por alguna razon visualiza en pantalla la imagen de alguna camara en color azul por favor, 
controle el conexionado (cables, conectores, etc.) de las mismas. 

e) Si se producen problemas con la conexion remota, controle que el cableado se encuentre 
correctamente instalado y que los permisos de conexion hallan sido otorgados por el administrador 
del sistema. 

f) Controlar que las siguientes aplicaciones del programa se encuentren en curso: Video Image 
Transfer, Video Disk, y Video Server. 

g) Controlar periodicamente grabaciones, para evitar problemas a la hora de tratar de visualizar un 
evento y que este ya no se encuentre grabado porque ha sido borrado por el sistema. 
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h) En caso de falla de alguno o todos los elementos del sistema, y de no encontrar el "Origen o 
Causa Aparente del Incidente"; procedera del siguiente modo: 

❖ No descartara la posibilidad de enfrentar una accion de distraccion o sabotaje por parte de 
delincuentes que buscan la desactivacion del "Sistema" para actuar por sorpresa. Si esto fuera 
probable "Informara de Inmediato la Emergencia al Jefe de Seguridad. 

❖ Descartada la posibilidad mencionada, informara lo sucedido a la Jefatura de Seguridad y 
preparara un informe para uso del personal tecnico conteniendo por lo menos 

los siguientes aspectos y circunstancias que pudieron causar el evento: 

S Que elemento, o elementos manifiestan problemas. 

S La ocurrencia de fenomenos atmosfericos (niebla, rayos, truenos, viento, lluvia, granizo, 
inundacion y otros). 

S El eventual paso de aviones o vehiculos terrestres, grupos de animales o personas. 
S La eventual operacion de maquinas o herramientas en el Objetivo. 

S La eventual operacion de equipos o aparatos electricos o radioelectricos en el Objetivo y en 

sus cercamas. 
S Irregularidades en el suministro de energia electrica. 

S Cualquier otro incidente o detalle, ocurrido antes, durante o despues del hecho, aunque 
aparentemente no guarde relacion con el mismo. 

3. Visualization de un Suceso 



3.1 Producida la visualizacion de un suceso dentro de su area de responsabilidad y segun su 
naturaleza, el responsable realizara las siguientes acciones de acuerdo a lo establecido en las 
normas del Plan de Seguridad. 

4. Buck Up de imagenes del Sistema de Grabacion digital 

4.1 El Operador debera una vez por semana revisar las imagenes grabadas y hacer el back up o 
copia correspondiente a los eventos ocurridos en ese lapso, antes de que el equipo de 
grabacion comience el proceso de borrado automatico, el mismo es realizado 
automaticamente por el sistema cada 15 dias que es cuando completa la capacidad del disco 
n'gido y comienza a grabar el dia 16 borrando las imagenes del primer dia. 

4.2 El Back-up de eventos se podra realizar en una PC destinada para tal fin o en el equipo de 
Grabacion digital. 



F-04-5 Rev. 1 





INSTRUCCION DE TRABAJO -15 


REV.:0 




PROCESO DE USO DE SISTEMAS DE OBSERVACION 


Hoja 3 de 3 



DESARROLLO 



4.3 En caso de tener que ver una grabacion ya realizada solo debera tipear fecha, hora y clave de 
acceso para acceder en forma inmediata a las mismas, pudiendo ver lo sucedido en cada una 
de las camaras si su contrasena otorgada por el Jefe de Seguridad se lo permite. 

4.4 La visualizacion de imagenes en vivo y grabadas podra realizarse en forma local, desde el 
equipo de grabacion digital o en forma remota, desde cualquier PC Via Red, en la que tenga 
instalado el programa de conexion remota con el N° de IP fija asignada al equipo y el usuario 
y contrasena habilitado desde el mismo. 

4.5 Asentara la operacion en el libro de novedades. 
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GENERALIDADES 

> El personal responsable seguira las siguientes consignas para el uso de Pulsadores de Panico 
en el Objetivo, dentro de su area operativa, donde estan ejerciendo sus tareas. 

1. Conceptos del Sistema 

> El personal contara en algunos Objetivos con "Pulsadores de Panico", que pueden ser 
cableados o inalambricos y audibles o silenciosos. 

> El "Pulsador de Panico Audible" al accionarlo, dispara las sirenas exteriores e interiores del 
"Sistema del Objetivo", dando aviso en forma simultanea y automatica a la "Central de 
Monitoreo" sobre esta circunstancia. 

Al accionarlo se busca advertir a los eventuales agresores sobre el estado de alerta de la 
Guardia y persuadirlos sobre las consecuencias negativas de un intento contra el dispositivo 
de "Proteccion Instalado" en el Objetivo. 

> El "Pulsador de Panico Silencioso" en cambio, se utiliza como un recurso ante el eventual 
copamiento y reduccion del personal del Objetivo por agresores. 

En esta grave circunstancia, su accionamiento constituye una excelente herramienta 
que no compromete a quien la utilice pues: 

S Puede activarse disimuladamente con una leve presion sobre un pequeno boton. 
S Su operacion no puede ser detectada pues no genera ruidos en el Objetivo, 
"Es Silenciosa". 

S No queda ningun registro de su utilizacion, salvo en los "Sistemas de Monitoreo", 
completamente fuera del alcance del control de los agresores. 

2. Operacion de los Pulsadores de Panico 

2.1 El personal oprimira el "Pulsador de Panico Audible", para alertar en forma local de la posible 
comision de un ih'cito, o como medio disuasivo para evitarlo, cuando las circunstancias lo 
permitan y no pongan en riesgo la vida de las personas que se encuentren en el Objetivo. 

2.2 Se oprimira el "Pulsador de Panico Silencioso", ante un hecho para el cual requiera 
de asistencia externa que no pueda solicitar por otro medio. 
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2.3 El personal debera tener en cuenta que el "Pulsador de Panico Cableado" tiene una 
ubicacion determinada y solo se podra accionar desde all f. 
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2.4 El personal debera tener en cuenta que el "Pulsador de Panico Inalambrico" tiene un 
alcance limitado a 20 metros del receptor y ese sera el radio de accion efectivo del 
funcionamiento del mismo. 

2.5 El personal debera tener en cuenta que el accionamiento de cualquiera de los "Pulsadores" 
generara la llamada de la "Central de Monitoreo" con la finalidad de verificar la veracidad 

de la alarma. 

Si el personal no hubiera enviado la serial de alarma debera responder con la palabra clave, 
con lo que se abortara el procedimiento de seguridad, si asi no lo hiciere se continuara con el 
mismo. 



F-04-5 Rev. 1 





INSTRUCCION DE TRABAJO -17 






PROCESO DE USO DE SISTEMAS 
DE DETECCION Y ALARMAS 





DESARROLLO 



GENERALIDADES 

> El personal seguira las siguientes consignas para el uso de Sistemas de Deteccion y Alarmas 
en el Objetivo, dentro de su area operativa, donde estan ejerciendo las tareas. 



1. Conceptos del Sistema 

> Algunos Objetivos cuentan con "Sistemas de Deteccion y Alarmas". 

> Los "Sistemas de Deteccion y Alarmas" se instalan para acrecentar las capacidades del 
personal de seguridad que tiene por mision preservar la vida y los bienes puestos a su 
cuidado. 

> Este incremento se obtiene utilizando sensores o detectores que extienden los sentidos 
humanos naturales. 

> Estas herramientas estan vinculadas a equipos sofisticados que administran y resuelven las 
acciones mediante programas establecidos y otros elementos con que cuenta el "Sistema". 

> Estos valiosos "Sistemas" puestos al servicio del personal de seguridad necesita atencion y 
cuidados, por ello se requiere una actitud de cooperacion y alerta para que siempre se 
encuentren en optimas condiciones de operacion. 

2. Operacion del Sistema de Deteccion v Alarma 

2.1 Todos los "Sistemas" cuentan con un "Panel de Alarmas" que el personal armara y 
desarmara de acuerdo al horario establecido, para ello ingresara el codigo de seguridad 
de 4 digitos que le fue suministrado. 

2.2 En caso de producirse una alarma debera verificar el motivo de la misma y actuar segun 
corresponda. 

2.3 Si corresponde, dara aviso de lo ocurrido a las personas que figuran en sus 
Consignas 

2.4 En caso de no encontrar el "Origen o Causa Aparente del Incidente", procedera del 
siguiente modo: 
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❖ No descartara la posibilidad de enfrentar una accion de distraccion por parte de delincuentes 
que buscan la desactivacion de los "Sistemas" para actuar por sorpresa. Si esto fuera probable 
"Informara de Inmediato lo Sucedido al Jefe de Seguridad". 

❖ Descartada la posibilidad mencionada antes, informara lo sucedido a la Jefatura de Seguridad 
y preparara un informe para uso del personal tecnico conteniendo por lo menos los siguientes 
aspectos o las circunstancias que pudieron causar el evento: 

S Que dispositive en que zona, o zonas generaron el incidente. 

S La ocurrencia de fenomenos atmosfericos (niebla, rayos, truenos, viento, lluvia, granizo, 
inundacion y otros). 

S El eventual paso de aviones o vehiculos terrestres, grupos de animales o personas. 
S La eventual operacion de maquinas o herramientas en el Objetivo. 

S La eventual operacion de equipos o aparatos electricos o radioelectricos en el Objetivo y en 
sus cercanias. 

S Irregularidades en el suministro de energia electrica. 

S Cualquier otro incidente o detalle, ocurrido antes, durante o despues del hecho, 
aunque aparentemente no guarde relacion con el mismo. 
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ASPECTOS CLAVES 


1 


> ARMARA Y DESARMARA EL SISTEMA DE ALARMAS DE ACUERDO A LOS 
HORARIOS ESTABLECIDOS. 


2 


EN CASO DE ALARMA: ESTABLECERA EL MOTIVO DE LA MISMA Y ACTUARA DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO. 


3 


> EN CASO DE FALSAS ALARMAS: TRATARA DE MINIMIZAR LOS FACTORES QUE 
LA PRODUJERON E INFORMARA A LA JEFATURA DE SEGURIDAD. 


4 


> AL TERMINO DE CUALQUIER SUCESO: INFORMARA AL JEFE DE SEGURIDAD Y 
A LA GERENCIA DE OPERACIONES LAS NOVEDADES OCURRIDAS Y LAS 
MEDIDAS TOMADAS Y LAS ASENTARA EN EL LIBRO DE NOVEDADES. 
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Los empleados bajo relacion de dependencia y prestadores de servicio de 
todas las empresas del grupo CIE ARGENTINA S.A. no podran retirarse del 
Parque con insumos, mercaderia, herramientas, animales y todo tipo de bien 
que tenga un valor y sea propiedad de las empresas ubicadas dentro del predio 
del Jardin Zoologico, sin tener autorizacion detallada escrita de su gerente de 
area. 

PROCEDIMIENTO 

A. El unico acceso habilitado y autorizado para retirar o ingresar insumos, 
mercaderia, herramientas, animales y todo tipo de bien que pertenezca 
a las empresas ubicadas dentro del predio del Jardin Zoologico es el 
Puesto 3. 

B. El personal de control ubicado en el Puesto 3 sera el responsable de 
revisar, cada vez que el personal se retire del Parque, los bolsos, bultos 
y vehiculos, tanto su interior como el baul. 

C. El personal que ingrese con insumos, mercaderia, herramientas y todo 
tipo de bien que puedan ser similares a las que posee la empresa, 
deberan declararlos al ingreso; el personal de seguridad tomara nota 
detallada de los elementos. 

D. En caso de encontrarse empleados o prestadores de servicio con 
insumos, mercaderia, herramientas, animales o todo tipo de bien que 
tenga un valor perteneciente a las empresas ubicadas dentro del predio 
del Jardin Zoologico y no posean autorizacion previa, seran 
decomisados por el personal de seguridad, el cual informara de 
inmediato la novedad al jefe respectivo y asentara la novedad en el 
Libro de Novedades. 

E. Toda persona que sea sorprendida en la situacion descripta en el 
apartado D sera pasible de sanciones disciplinarias. 

F. Los formularios "Autorizacion para el retiro de Bienes" y 
"Devolucion de Bienes" son los unicos documentos vigentes para 
que los empleados y los prestadores de servicio puedan retirar o 
devolver bienes que sean propiedad de las empresas ubicadas 
dentro del predio del Jardm Zoologico; para tener validez deben 
estar completos todos sus items. 

G. El original confeccionado del formulario "Autorizacion para el retiro de 
Bienes" sera archivado en la guardia y la copia entregada en Recursos 
Humanos por el gerente autorizante, dentro del plazo de 24 horas de 
haberlo emitido. 

H. El original confeccionado del formulario "Devolucion de Bienes" sera 
archivado en la guardia y la copia entregada en Recursos Humanos por 
el gerente autorizante, dentro del plazo de 24 horas de haberlo recibido. 



I. En caso que los bienes entregados en caracter de prestamo no sean 
devueltos en la fecha informada en el formulario "Autorizacion para el 
retiro de Bienes" y/o no se encontraren en correcto estado al momento 
de su devolucion, motivara que la persona a cargote los mismos asiente 
la causa en el formulario "Devolucion de Bienes" y lo remita a Recursos 
Humanos con el objeto que se descuente al responsable -via nomina- 
el importe del bien o su reparacion. 

J. Solo estaran facultados a generar autorizaciones para el retiro de bienes 
y recibir las devoluciones de los mismos las personas que detenten los 
cargos de Gerente de Operaciones EGA/ZOO, Gerente Tecnico, 
Gerente Comercial, Gerente de Relaciones Publicas y Prensa y Gerente 
Educative esta facultad delegada sera aplicativa exclusivamente a los 
empleados y prestadores de servicio asignados a las respectivas 
Gerencias mencionadas. Los gerentes de area seran autorizados por el 
Director del Jardin Zoologico. 

K. Todo otro empleado o prestador de servicio no asignado a ninguna de 
las Gerencias referidas sera autorizado por el Director del Jardin 
Zoologico o en su defecto por la persona en la que este delegue tal 
funcion. Dicha delegation debera ser fehacientemente explicitada y 
estar vigente al momento de ejercer la atribucion delegada. 
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Establecer un mecanismo de rechazo o aceptacion de las notificaciones en general resulta complicado 
y dif foil. Es conveniente ver cada caso en particular porque el mismo puede ser una excepcion a la 
regla. 

Asi pues, en h'neas generales se puede establecer que: 

Con referenda a las notificaciones judiciales (como cedulas - oficios) o 
extrajudiciales (como cartas documento - telegramas) el procedimiento sen'a 
el siguiente: 

Aquellas notificaciones que tienen como domicilio constituido el sito en la 
calle freire 932 o bien que dicho domicilio sea bajo responsabilidad de la 
parte que la solicita, no se pueden rechazar porque el oficial notificador 
tiene la obligacion de dejarlas. 

Aquellas notificaciones que tiene como domicilio denunciado el sito en la 
calle freire 932 y que no cumplan con las condiciones descriptas mas 
adelante seran rechazadas. 

Se rechazan aquellas notificaciones que sean dirigidas a titulo personal es 
decir a nombre de una persona en particular. 

Se rechazan aquellas notificaciones dirigidas a nombres de fantasia ej Grupo 
Cie Argentina, Cie Argentina, Rock & Pop, Teatro Opera, America, etc. 

Se aceptan las notificaciones cursadas al domicilio sito en la calle Freire 
932 dirigidas a las siguientes razones sociales:(verificar la correcta y 
completa denominacion): 
ALN SA 

El FOCO PUNTO COM ARGENTINA SA 
MUSIC WORLD TOURS SA 
TICKETMASTER ARGENTINA SA 
EMPRESA GASTRONOMICA ARGENTINA SA 
CIE PRESENTA SA ( o DG PRODUCCIONES SA) 
EZEIZA FLORA Y FAUNA SA 
RADIODIFUSORA BUENOS AIRES SA 

NU VISION ARGENTINA SA (o AREA DE COMUNICACIONES SA) 
CIE RPSA 

BA INVERSIONES SA (o DG INVERSIONES SA) 
PRODUCCIONES GMA SA 
PRESS X INFO SA 
ROCK & POP NET SA 

Se aceptan las notificaciones cursadas al domicilio sito en la calle 
Honduras 5691 dirigidas a RADIODIFUSORA DEL PLATA SA 

Se aceptan las notificaciones cursadas al domicilio sito en la calle 
Rivadavia 825 dirigida a RADIO LIBERTAD SA 

Se aceptan las notificaciones cursadas al domicilio sito en la calle 
Republica de la India 2900 dirigidas al Jardin Zoologico de la Ciudad de 
Buenos Aires SA 
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Se aceptan las notificaciones cursadas al domicilio sito en la Av. Corrientes 
860 dirigidas a CLEMETE LOCOCO SAIyC. 

Las notificaciones cursadas a DESUP SA deben ser recibidas en la Av Cordoba 
991 , piso 6 departamento "A" 



Con referencia a las notificaciones de la DGI, AFIP, Inspeccion General de 
Justicia, consultarlo con la Sra. Monica Rodriguez (departamento de 
Impuestos).- 




PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
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SEGURIDAD 
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INTRODUCTION 



EL PRESENTE ESTUDIO SIENTA LAS BASES DOCTRIN ARIAS Y 
DESARROLLA LAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD DEL ZOOLOGICO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, DETERMINANDO ASI LAS CONSIGNAS 
PARTICULARES , GENERALES, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS QUE 
REGIRAN EN EL CUIDADO FISICO DE LAS PERSONAS, INSTALACIONES, 
ANIMALES Y VISITANTES EVENTUALES POR PARTE DEL PERSONAL DE 
CONTROL Y SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA FEDERAL. 



EL CONJUNTO DE TODAS ESTAS MEDIDAS A TENER EN CUENTA, 
DETERMINAN LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALES DE 
SEGURIADAD DEL ZOO (PRIMER PILAR BASICO PARA LA SEGURIDAD); 
ESTAS DIRECTIVAS Y EL DESARROLLO DE NORMAS COMPLEMENTARIAS 
DE TRABAJO NOS PERMITE TENER UNA RED DE MEDIDAS QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PARQUE 
MATERIALIZADOS POR LOS DISTINTOS PUESTOS DE PERSONAL DE 
CONTROL Y POLICIA DEL SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA FEDERAL. 



EL SEGUNDO PILAR BASICO EN LA SEGURIDAD DEL PARQUE ES EL 
ESTUDIO DE UN PLAN DE EMERGENCIA INTEGRAL QUE DESARROLLA EL 
CONCEPTO DE APLICACION DE LOS PROTOCOLOS 1, 2 y 3 Y DEJA 
ESTABLECIDO COMO SE INTRODUCE LA EJECUCION DE OTROS PLANES, 
COMO ASI MISMO DA LAS BASES DE PREPARACION PARA UNA 
EVACUACION PARCIAL O TOTAL DEL PARQUE, DETALLANDO EL 
PROCEDIMIENTO DE CADA INTEGRANTE DE LAS DISTINTAS AREAS DEL 
MISMO, DURANTE LA EJECUCION DE UN INCIDENTE Y HASTA LA 
NORMALIZACION DEL SECTOR AFECTADO O DEL PARQUE EN SU 
TOT ALIDAD. 



ZOO DE 
BS.AS. 


CONSIGNAS PARTICULARES 






PERSONAL DE CONTROL PUESTO 3 





• ACTIVIDADES PARTICULARES: 

1 . El Puesto 3 sera cubierto en dos turnos cada uno por un personal de control que 
lo hara de uniforme sin armamento. 

2. Sera responsable del puesto, y del sector del mismo en lo que a supervision, 
orden y limpieza se refiere. 

3. Tendra a su cargo el fiscalizacion de los equipos de comunicaciones 
(verification del cargo asignado) y linternas, manteniendo en ambos casos las 
cargas correspondientes de las bateria y pilas. 

4. Debera confeccionar: 

a) El Libro de Novedades del Zoo 

b) Las planillas horarias del personal que no este registrados en el "Control 
de Acceso Electronico". Se enviaran por correo electronico a RRHH. 

c) El registro personal de los visitantes del Zoo (deja DNI en el puesto y al 
finalizar la visita, le es devuelto). 

d) Planilla de control de Haves (se deja constancia de la hora de entrega, 
devolution y del responsable). 

e) Planilla de Ausentismo .Se enviaran por correo electronico a RRHH. 

5. El Puesto 3 cuenta con un sistema de control a distancia que le permite una 
mejor vigilancia, el mismo esta regulado por las normas a tal efecto. Mismo 
caso para sistema de alarmas. 

6. Sera responsable de controlar la salida y entrada de elementos del Parque que 
sean prestados al personal segiin norma 7.18 de los Procedimientos Operativos 
de Seguridad 

• ACTIVIDADES GENERALES 

1. La correspondencia que debera entregarse a sus respectivos destinatarios. 
Se tendra en cuenta Proceso N° 19 

2. Recibira al Periodismo. Al mismo al ingresar no se le pedira documentos, solo 
se lo anotara en la planilla de visitas y se le dara aviso a la Sra. Ana M. Pirra. 
En epoca de Filmacion o vacaciones de invierno, podran ingresar por Plaza 
Italia y Libertador. 

3. Recibira a los proveedores. Los mismos podran ingresar con vehiculos al 
Parque hasta las 9.30 Hrs, luego de ese horario deberan trasladar por sus 
propios medios la mercaderia, salvo expresa autorizacion de los Sres. Laugier, 
Mandianes, Carbo 

4. Toda mercaderia debera ser recibida por el personal responsable del Zoo 
En caso que el mismo no se encuentre, lo recibira transitoriamente el 
Personal de control de Puesto 3. 

5. El porton debera permanecer cerrado permitiendo solo la entrada de: 

a) Vehiculos del personal del Zoo (autorizados) 

b) Proveedores(s61o para descargar mercaderia) 

c) Autorizados expresamente por Jefatura de Seguridad. 

d) Personal de PGMA. 

6. El PC debera atender las comunicaciones telefonicas de una manera amable y 
cordial tratando de dar en forma correcta y completa la information que 
requiera el interlocutor/a. 



7. El PC contara con una agenda con los niimeros telefonicos que se consideren de 
importancia para solucionar las eventuales situaciones que se le presenten. 

8. El PC contara con un telefono conectado al conmutador, un telefono de linea 
directa al exterior, un HT y Nextel en comunicacion con el todo el personal del 
parque y el personal de Policia Adicional. 

9. El uso de los HT se regira de acuerdo a lo establecido en las normas a tal efecto. 

10. Sera responsable del control del baiil de todos los vehiculos del personal que 
haya ingresado al predio (excepto personal jerarquico de la Corporation). 

11. Tendra a su cargo el control de bolsos, mochilas, etc. de todo el personal 
perteneciente al Zoo. 

12. Recepcionara y asentara en el Libro de Novedades del Zoo de cualquier 
novedad que tenga lugar en el Parque y sea comunicada por personal del Zoo, 
como asi tambien de parte del personal policial, los asientos que deba realizar el 
personal policial y firmarlos lo hara en el Libro de Novedades del Zoo, . 

13. El PC contara en el puesto con un listado de niimeros internos del conmutador, 
detallando su destino interno y responsable. Asi mismo tendra los niimeros de 
lineas directas y sus titular 

14. El PC contara con antelacion con el listado, provisto y autorizado por RRHH, 
de contratistas que deban realizar trabajos adentro del Parque a los efectos de 
facilitar las tareas de identification y verification correspondientes. 

15. Debera asentar el pedido del Pol Ad PGM A Pta solicitando el apoyo policial 
por: 

a) Emergencia (detalla novedad) 

b) Entrega o reception de caudales por parte de la empresa transportadora. 
se asienta el pedido de quien lo solicito el horario del pedido y final del 
mismo. 

16. Por ningiin motivo pueden ingresar al parque por puesto 3 familiares, amigos 6 
conocidos del personal. En caso de que se les haya dejado entradas de cortesia 
el ingreso lo haran por Plaza Italia 6 Libertador. 

17. En caso de recibir llamados para algiin personal de Parque debe notificar al Jefe 
del area respectiva, quien le indicara los pasos a seguir. 

18. Solicitud de Taxis, Remis o Motos, se tendra en cuenta lo establecido en la 
Norma 25. 

19. Esta terminantemente prohibido recibir pedidos personales, paquetes, etc, del 
personal de empleados del Zoo o de cualquier otra empresa que trabaja dentro 
del Parque. 

20. Novedades del Sistema de RED, se elevara la novedad por medio de un correo 
Leandro Fresca y Marcelo Dassa. Con copia al Sr. Mariano Mandianes. 

21. Ingreso o Salida de animales del parque, debe ser notificado por correo al Sr. 
Mariano Mandianes. 

22. RECEPCION DE ANIMALES: 

A) En caso que se presente un particular para entregar un animal, Puesto 3 
debera consultar a Miguel Rivolta o Diego Albareda o Marcia Saban o Daniel 
Bonada en ese orden. 

B) En caso que la policia u otra fuerza publica se presente por motivos de una 
incautacion o parecido se consultara a Miguel Rivolta o al veterinario a cargo en 
caso de ausencia del primero. 

C) En caso que la Direction de Fauna se presente, avisar a Miguel Rivolta. 
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SANITARIA 

En horario de Parque abierto, el accidentado sera atendido en la enfermeria y la 

derivation y/o pedido de ambulancia lo determinara el profesional. 

Cuando el Parque permanece cerrado en caso de accidente, la ambulancia sera solicitada 

por el PC de Puesto 3 al servicio de MAPFRE 6 ART, segiin corresponda. Se 

completara la planilla correspondiente, y se hara firmar por el medico interviniente, en 

caso que el profesional no quiera firmar la planilla se le pedira que llene un recetario 

particular detallando su intervention. (Se tendra en cuenta Proceso N° 1.6) 

En el Libro de Novedades del Zoo se asentara el Horario de Llamada, de Llegada, el N° 

de ambulancia y el Horario de Retiro. 

EN CASO DE EMERGENCIA PASA A DEPENDER DEL JEFE DE AREA 
PUESTO 3 

CATASTROFE 
Ejecucion de Plan de Llamadas: 

Casos: 

a) Tormenta (caida de arboles, cortocircuitos, etc.) 

S Gerente de Operaciones 

S Sr. Leandro Fresca Tel . 156-990-1305 

S Jefe de Mantenimiento y Limpieza 

✓ Sr. German Viera Tel.: 156-990-1366 

El Gerente determinara si amplia el plan de llamadas notificando al Sr. Director, Jefe de 
Seguridad, Etc. 

b) Enfermedad 6 muerte de animates 

S Gerente Cientifico 

S Lie. Luis Jacome Tel.: 156-990-1267 

Gerente Tecnico 

Doc. Miguel Rivolta Tel. 156-990-1258 

S Jefe de Servicio de Sanidad 

S Dr. Diego Albareda Tel. 156-990-1424 

S Jefe de Cuidadores 

S Sr. Daniel Bonada Tel.: 156-990-1372 

S Jefe de Biologia 

✓ Lie. Marcia Saban Tel.: 156-636-2037 



c) Fuga de animales 6 Intrusion de Recintos 

Idem punto anterior. 
Se pondra en ejecucion Protocolos 16 2 segiin corresponda. 

d) Incendio 

Procedimiento a tener en cuenta: 

Incidente entre las 09,30 hs y las 18,00 hs ( de acuerdo a la importancia del mismo 
de inmediato se debe poner en ejecucion el protocolo 1 ) 

1- Se procede al llamado del personal de la Brigada contra Incendio (en caso que el 
personal no este en funciones o se encuentre superado, de inmediato se llamara a 
los bomberos). 

2- E1 Pto 3 al tomar conocimiento del incidente pone en conocimiento a: 
J Br C I 

J de Seguridad del Zoo / Sr. Toledo 
Gerente de Operaciones Sr Leandro Fresca 

Gerente General Sr Mariano Mandianes (determina ampliar el Plan de Llamadas) 
Incidente fuera del horario laboral: 

1- Se llama directamente a los bomberos, teniendo en cuenta los siguientes puntos 

A- Lugar y tipo de incendio. 

B- Determinar por que puerta deben ingresar. 

2- Ejecuta el Plan de Llamadas: 
Jefe de Seg / Sr Toledo 
Gerente General Sr Mandianes 

Gerente de Operaciones Sr Leandro Fresca 

(El personal mencionado es el linico autorizado a ampliar la cadena de llamadas) 



Brigada Contra Incendio (BCI) 

La BCI cuyo Jefe es el Sr Leandro Fulco se regira de acuerdo 
a lo establecido en la Normativa 7.23 y dependent 
funcionalmente de RR HH, quien ademas recibira 
instmccion, formacion y practica por intermedio del asesor 
de Contra Incendio, contratado a tal efecto. 
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ALARMAS: PGMA 

En caso de que se active una alarma se procedera de acuerdo al siguiente Plan de 
Llamadas: 

> Responsable del local donde este sonando la alarma, o en su defecto a quien 
le suceda en or den jerarquico. 

> En todos los casos independientemente del Uamado al responsable, se debe 
dar aviso al Sr. Leandro Fresca, Pablo Munoz y al Sr. Felix Carbo, quienes 
determinaran con quienes continuan el Plan de Llamadas. 

> En el caso de PGMA Pta se ejecutara el plan de llamadas de la siguiente 
manera 

V Leandro Fresca Tel. 156-990-1305 
S Pablo Munoz Tel. 156-990-1282 

DIRECCION (Planta Baja - Primer Piso) 
En caso de que se active una alarma se procedera de acuerdo al siguiente plan: 

1- En caso de que se activase una de las alarmas, de la Central de Monitoreo 
de SECURITAS Uamaran al directo o al celular del Puesto 3. 

2- Quien reciba el Uamado procedera a tomar los datos de la persona que 
llama y la hora. 

3- Se dirigira hasta el edificio de Administracion y revisara si alguna puerta o 
ventana ha sido forzada o tiene algun vidrio roto. 

4- Si no observase ninguna novedad, dara aviso a la Central de Monitoreo que 
fue una falsa alarma y retirara del Puesto 3 el sobre con la clave, para 
normalizar la alarma. 

5- Los numeros telefonicos directos de la Central de Monitoreo son: 
4014-3112 o 4014-3115 

OTROS NUMEROS NECESARIOS EN CASO DE EMERGENCIA 



Carbo Felix 


Seguridad 




6988-51 1 1 


Toledo Juan Carlos 


Seguridad 




6990-1408 


Pirra Ana Maria 


Prensa y RRP 




5460-9682 


Santagatti Mariela 


RRHH 




6990-1272 




PGMA 






Ayala Ruben 


PGMA 




6990-1322 


Aguirre Pedro 


PGMA 




6990-1371 


Diaz Marcela 


Educativo 




6990-1271 


Castagnino Andrea 


Administracion 




6990-1306 


Mascia Raquel 


At.al Cliente 




6990-1305 


Sgto 1 Gonzalez Claudio 


Seguridad 




6990-1409 
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> FUERA DE HORARIO DE PARQUE EL PERSONAL DEBE INTENT AR 
SOFOCAR LA EMERGENCIA POR SUS MEDIOS, SI SE VIERA 
SUPERADO EJECUTARA EL PLAN DE LLAMADAS. 



> EN TODOS LOS CASOS, SI SE PRESENTARA EL PERIODISMO, 
UNICAMENTE LO ATENDERA LA Sra. ANA MARIA PIRRA O A 
QUIEN DESIGNE EL Sr. DIRECTOR A TAL EFECTO. 

> SE PONDRA INMEDIATAMENTE A LAS ORDENES DEL JEFE AREA 
PUESTO 3, CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES TAREAS: 

a) Abrira el porton, asegurando la salida ordenada de 
personas y vehiculos. 

b) Tendra alistado el equipo de rescate provisto por el 
personal de la brigada 

c) Informara de inmediato a su superior . 

d) Colaborara facilitando el ingreso a los Organismos 
Oficiales que concurran para atender la emergencia 
(Bomberos, Policia, ambulancias, etc.). 

e) No permitira el ingreso de particulares y/o periodistas, 
salvo expresa autorizacion del Sr. Director. 
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1 . El servicio sera cubierto por la cantidad de PC establecidos oportunamente y los 
horarios se determinaran segiin las necesidades. 

2. Durante todo el servicio el PC debera hacer las recorridas con el uniforme 
provisto por EL Zoo, gorra y HT 

3. El PC cubrira los sectores que se le designen diariamente y ademas rotaran entre 
si de acuerdo a las ordenes impartidas. 

4. Dispondran de un relevo para descanso y almuerzo de 30' 

5. El PC dispondra de un HT con comunicacion con Puesto 3, Policia y Jefatura de 
Seguridad. 

6. El uso de los HT se regira de acuerdo con lo establecido en las normas a tal 
efecto. 

7. El Personal de Control durante su recorrida debera: 

• Conocer el Parque a los efectos de poder asesorar a los visitantes sobre 
cualquier duda de ubicacion (recinto, banos, enfermeria, etc.) 

• Atender con cortesia y amabilidad los requerimiento tanto de los 
visitantes, como del personal del Parque. 

• Si tuviese alguna duda consultara de inmediato con Puesto 3 o al 
personal del Parque que se encontrara mas cercano. 

• Observar el comportamiento de los animales tanto en el horario de visita 
fuera de el, si observara alguna anormalidad reportar inmediatamente a 
Puesto 3 o al personal del Zoo mas cercano. 

• Observar atentamente el comportamiento de los visitantes tanto para con 
los animales como para con los demas visitantes. En caso de notar alguna 
anormalidad (punguistas, descuidista, arrebatadores, etc.) comunicara de 
inmediato a Puesto 3 pasando la informacion codificada (Clave 1) hasta 
que el personal policial de servicio en el Parque actiie para hacerse cargo 
de la situacion, mientras dure la espera el PC seguira con atencion la 
actitud de la o las personas en cuestion a los efectos de colaborar con el 
personal policial. 

• Ante el hallazgo de algiin nino extraviado dentro del Parque, debera 
conducirlo hasta el sector de "Ninos Perdidos" donde el personal del 
Zoo se hara cargo de la situacion, en caso de que se le informe sobre un 
nino extraviado se comunicara por HT por canal de Seguridad con el 



sector de informes, pasando la mayor cantidad de datos posibles sobre el 
nino. 

Ante la sospecha de presenciar un secuestro 6 tentativa, actuara de 
acuerdo a lo previsto en la norma respectiva. 

EL PC podra ser requeridos para realizar acompanamiento del personal 
de cajas y boleterias hasta el edificio de PGM A. 

El PC y el personal de la Pol Ad, una vez cerrado el Parque tienen la 
obligation de realizar el barrido para desalojar al publico. 
Finalizadas las tareas deberan presentarse en Puesto 3 donde pasaran las 
novedades del servicio, entregaran sus HT y luego de cambiarse se 
retiraran por Puesto 3. 
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> ANTE LA DETECCION DE CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA 
DEBERA INFORMARLA POR HT AL JEFE DE SEGURIDAD Y SE 
PONDRA A LAS ORDENES DEL MISMO EN EL LUGAR DEL HECHO, 
DANDO PROTECCION AL AREA Y DESPEJANDO DE CURIOSOS EL 
SECTOR. (ACTIVIDAD ESTA QUE SE EJECUTARA CON EL APOYO 
DE: PERSONAL DE CONTROL, POLICIA FEDERAL SER ADC, AREA 
DE LIMPIEZA, estos ultimos con chalecos color naranja como elementos 
identificatorio). 
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1. Asumira el puesto de custodio en el sector de PGMA portando chaleco antibalas, 
arma de puno, arma larga y HT con el cual estara comunicado con puesto 3 y 
Jefe de Seguridad. 

2. Su horario sera desde las 9 Hrs. y hasta el fin de las actividades administrativo 
contable. 

3. Su Puesto de Estacion (PE) especifico estara en el pasillo, entre las dos puertas 
metalicas. 

4. Las mencionadas puertas deberan quedar cerradas en forma permanente. . 

5. Controlara la totalidad del ingreso/egreso de las personas que asisten al edificio 
PGMA teniendo en cuenta: 

a) Que el personal perteneciente a PGMA efectuara el fichaje dentro del 
edificio. 

b) Que existira personal que luego de fichar, quedara trabajando dentro del 
mismo edificio. 

c) Que existira personal que luego de fichar, quedara trabajando fuera del 
edificio pero dentro del Zoo. 

d) Que existira personal no perteneciente a PGMA pero que necesita realizar 
algiin tramite dentro del edificio. 

e) Que existira personal no perteneciente al zoo, pero que precisa efectuar 
visitas por razones laborales y/o personales. 

f) Que ante dudas sobre la pertinencia de ingresos, consultara de inmediato al 
personal de PGMA. 

6. Ante situaciones de riesgo que se le presenten, procedera de inmediato a: 

a) Comprobar el cierre de puertas metalicas 

b) Comunicar con suma urgencia al Personal Control de Puesto 3 y al Jefe 
de Seguridad. 

c) Alertar al personal del edificio, en forma de prevencion, de modo tal que 
no se produzca ningiin tipo de alteracion, que pueda trasmitir panico o 
miedo al mismo. 

7. Ante la concreta actitud de irrumpir por parte del oponente, procedera de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta la norma correspondiente: 

a) Llevara a conocimiento del delincuente potencial que, en caso de 
persistir en su intento, procedera a repelerlo con arma de fuego. 

b) En caso de verse sorprendido o que su situation se torne peligrosa, 
actuara en consecuencia, mediante la utilization del armamento provisto 
(teniendo en cuenta que su actuation no ponga en riesgo la vida del 
personal que trabaja en dicho edificio). 

8. Solo recibira y acatara ordenes que le imparta el Jefe de Seguridad o Gerente de 
Operaciones del Zoo. En este ultimo caso las trasmitira de inmediato al Jefe de 
Seguridad (en ausencia del Jefe de Seguridad, el Sr. Laugier / Mandianes le 
podra impartir una orden temporaria o defmitiva que facilite la ejecucion de 
alguna actividad de control.) 
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9. Procedimiento con Transportadora de Caudales 

En todo movimiento de entrega o reception de caudales el Pol Ad procedera a: 

a) Comunicar al Puesto 3 la operation a realizar y solicitar al personal de 
Politia Federal su apoyo. 

b) Debera mantener la puerta metalica con mirilla cerrada y colocara 
candado a la puerta de rejas que limita el deposito de PGMA con el patio 
del mismo nombre. 

c) El politia ubicado en el patio de PGMA controlara al personal de la 
empresa transportadora de caudales, posteriormente a la verification 
abrira el porton de la Av. Sarmiento y permanecera en el lugar entre el 
porton mencionado y la puerta de rejas que permite el acceso al deposito 
de PGMA. 

d) Con el personal de la empresa transportadora de caudales ya ubicado en 
el sector de las oficinas administrativas, el Pol Ad cerrara la segunda 
puerta cercana a la caja mientras dure la operation de entrega o retiro de 
valores. 

e) Finalizado el servicio, el Pol Ad permitira la salida del personal de la 
empresa transportadora, previo consentimiento del politia que se 
encontrara fuera del Servicio Administrativo, controlando el sector de la 
Av. Sarmiento. 

f) Finalizado el operativo, el Politia Federal controlara el cierre del porton 
de la Av. Sarmiento y continuara con sus tareas asignadas dentro del 
Parque. 

g) El Pol Ad abrira el porton de rejas que permitira el acceso al deposito de 
PGMA, quedando normalizada la circulation del sector. 

h) Todo operativo que se realice en transporte de caudales, debera quedar 
asentado en el Libro de Novedades. 

10. Reception de Proveedores 

El porton de acceso a PGMA por la Av. Sarmiento debera permanecer en todo 
momento cerrado, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Se avisara al custodio de la posible reception de elementos, a los efectos 
de que el mismo cierre la puerta cercana a la caja. 

b) Finalizada la reception de mercaderia se le avisara al Pol Ad para que 
normalice la circulation del pasillo interno. 

c) Durante el tiempo que dure la reception de mercaderia toda persona que 
necesite realizar cualquier tipo de gestion en las oficinas administrativas, 
entre vistas al personal jerarquico, lo debera hacer por la puerta metalica 
con mirilla, que comunica al interior del Parque. 

11. Sistemas de Observation y/o de Alarmas 

Se encuentran desarrolladas en las normes respectivas adjuntas en el presente 
documento. 
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PERSONAL POLICIAL PUESTO PGMA 

> EN CASO DE PRODUCIRSE UNA EMERGENCIA ESPERARA 
ORDEN DEL JEFE DE SEGURIDAD. (salvo en casos de Protocolos 1 y 
2) 

> EN CASO DE PROTOCOLOS 1 Y 2 PROCEDE: 

> ASEGURA EL PUESTO PGMA ( INDICA QUE NO DEBEN SALIR 
NI ENTRAR DEL LUGAR HASTA QUE UN POLICIA DEL ZOO SE 
PRESENTE Y SE HAGA CARGO DEL PUESTO) 

> INMEDIATAMENTE SE TRASLADARA AL SECTOR DEL 
INCIDENTE CON EL ARMA LARGA Y LA MUNICION ESPECIAL 
PROVISTA POR EL ZOO, PONIENDOSE A LAS ORDENES DEL 
GERENTE DEL DEPARTAMENTO TECNICO. 
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1. El personal Policial Adicional y de Control, tendran la responsabilidad de 
efectuar las recorridas diurnas y nocturnas dentro del predio Zoo en toda su 
extension y en las instalaciones del mismo. Si se comprobara cualquier tipo de 
anomalia se procedera como ya se ha determinado para el Servicio de Seguridad. 

2. Los Rondines diurnos y nocturnos consistiran en el cumplimiento de fichar a 
traves de un selector magnetico personalizado los distintos objetivos asignados a 
cada rondin (zonas de recorrido, elementos fisicos importantes, animales, 
edificios, etc.). 

3. Los Rondines se realizaran teniendo en cuenta una programacion diaria a 
entregar por el Jefe de Seguridad, a los servicios. La misma fijara como deberan 
cumplir los distintos horarios y comienzos del recorrido por rondin. 

4. El control de los servicios se hara diariamente a los efectos de constatar 
cualquier tipo de anomalia y solucionar dicha novedad. 

5. Los puntos de control fijados para cada rondin se encuentran identificados y 
codificados. 

6. Las recorridas a realizar por el servicio tienen un orden prefijado que debera ser 
respetado por el personal interviniente, siendo alternativo el punto de control de 
inicio, a determinar por el Jefe de Seguridad. 

7. Los recorridos establecidos, ya tienen un tiempo de ejecucion experimentado 
teniendo en cuenta distancia, obstaculos, edificios, etc. y tiempo de control que 
les llevara cada objetivo. 

8. El personal que se desempena en los Rondines debera dejar asentado en el Libro 
de Novedades la constancia del recorrido efectuado. 

9. El selector magnetico pasara con cargo al Personal de Control y / o Pol Ad a 
partir del momento que lo recibe, a los efectos de su servicio. 

10. El selector magnetico sera depositado en Puesto 3 con cargo a quien lo reciba a 
los efectos de que con posterioridad el Jefe de seguridad disponga del mismo 
para el control del recorrido. 

11. Proceder con el Selector Electronico : 

a) De acuerdo al recorrido y punto inicial indicado, el responsable del 
circuito a controlar, magnetiza su selector en el PtoC (Punto de control) 
alcanzado, si en ese PtoC observa alguna novedad (como las que se 
encuentran tipificadas en el listado de novedades), ficha la novedad. Si se 
queda en ese punto mas tiempo que el estipulado por duration de 
recorrido tiene que volver a magnetizar su selector en la ficha del PtoC al 
retirarse del mismo. 

b) El concepto de este procedimiento es el de determinar los tiempos de 
control del recorrido, como asi tambien los que afectan en el control y 
solution de las novedades que se pueden encontrar en el PtoC 6 en el 
recorrido. 

c) Los rondines deben ser asentados en el Libro de Novedades. 

EN CASO DE EMERGENCIA, DEBERAN ACTUAR DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO PARA PUESTO 3 (PLAN DE LLAMADAS) 
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1. El servicio de Policia Adicional se hara en todo momento de uniforme con 
armamento provisto (deberan tener siempre actualizada la documentacion que 
acredite CLU, tenencia y portacion). Se encuentran autorizados a cumplir el 
servicio nocturno de civil (teniendo en cuenta que a partir de las 7.00 Hrs. 
deberan estar de uniforme), si continiian con el servicio. 

2. Su intervencion siempre se regira de acuerdo a lo establecido en el Codigo 
Procesal Penal. 

Frente a las denuncias de menores extraviados en el Parque, el personal policial 
instalado en las puertas recibira el informe detallado con las caracteristicas del 
nino a los efectos de evitar la salida del predio por sus medios o llevado 
coaccionado por otras personas. 

En caso de no aparecer se dara intervencion a las dependencias policiales y se 
procedera segiin normas fijadas por ley 10903. 

3. Recorreran los sectores del predio no autorizados al acceso del publico, para 
evitar el ingreso ilicito a traves de la reja. 

4. Los fines de semana se reforzaran las recorridas perimetrales debido al 
incremento de menores procedentes de los locales bailables de la zona, que en 
reiteradas oportunidades ingresan clandestinamente al predio. 

5. Los rondines de seguridad en el parque en horario nocturno se regiran por lo 
establecido para los "Rondines Nocturnos. 

6. Cerrado el parque hara un primer recorrido (sector visitas) evacuandola de 
paseantes, a posteriori de este control se recorrera en profundidad la totalidad 
del mismo dejando asentado en el Libro de Novedades cualquier novedad. 



ZOO DE 
BS.AS. 


CONSIGNAS PARTICULARES 






POLICIA FEDERAL-SERVICIO ADICIONAL 





1. Se procedera al recorrido del parque constatando el estado del mismo y 
verificando las novedades registradas en el turno anterior y las que surjan 
eventualmente. 

2. Se colocaran todos los dobles candados de los portones a partir de las 20.30 Hrs. 
y se retiraran entre las 6.00/6.30 Hrs. del dia siguiente. 

3. En caso de necesidad colaborara con el personal de Puesto 3. 

4. El personal que tenga como destino Plaza Italia / Libertador debera presentarse 
en el horario de apertura de boleteria con el uniforme. Tendra como 
responsabilidad primaria la de custodiar las boleterias (cajas) de ambas entradas. 
Asimismo detectara, en el Play on adyacente a las cajas, a sospechosos con 
intenciones de ingresar al parque (carteristas, descuidistas) evitando el ingreso 
de manera tal de no involucrar a la institucion. 

5. Cuando un empleado 6 visitante manifiestan actitud sospechosa acerca de un 
paseante, se establecera una discreta vigilancia y procedera segiin corresponda. 
En todas las circunstancias se debe notificar al Jefe de Seguridad. 

6. El P.F.A. a requerimiento: 

a) Acompanara al personal de administracion cuando realiza movimientos 
de efectivo dentro del Parque. (Se notifica al Jefe de Seguridad). 

b) En caso de intento 6 concrecion de un arrebato o asalto en la persona del 
recaudador, intervendra fisicamente y con maxima premura tratando de 
evitar el hecho. La respuesta en su accion debera cesar al reducir o 
impedir el mismo. 

c) De toda custodia que realice en PGMA debera tomar conocimiento el 
personal Contro de Puesto 3 a los efectos de asentarla en el Libro de 
Novedades. Podra realizar cualquier tipo de procedimiento dentro del 
Parque, a requerimiento o no, ajustandose a lo que determine el Codigo 
Procesal Penal, (de inmediato se lo comunicara al Jefe de Seguridad). 

d) Mantendra alejadas de las boleterias a las personas con intenciones de 
mendigar y pedir dinero a los visitantes. 

7. Los Rondines Nocturnos consistiran en el cumplimiento de fichar a traves de un 
selector magnetico personalizado los distintos objetivos asignados a cada rondin 
(zonas de recorrido, elementos fisicos importantes, animales, edificios, etc.) y se 
realizaran entre las 22.00 y las 06.00 Hrs. 

8. En caso de detectar alguna anomalia en los recintos de animales se tendra en 
cuenta lo que se determina en las consignas de Emergencias para Puesto 3. 

9. Cuando en el recorrido se encuentren personas extranas en el interior del predio 
se las trasladara a Puesto 3; adoptando las medidas de seguridad con el 
encargado del puesto y un policia. Mientras el otro recorre nuevamente el 
parque, para verificar que no se hubieran provocado incidentes en las 
instalaciones y se procedera a trasladarlo a la comisaria. Se debera comunicar de 
inmediato al Jefe de Seguridad. 

10. Se controlara el movimiento del personal del parque, que por algiin motivo deba 
cumplir sus tareas en horario nocturno. 



ZOO DE 
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CONSIGNAS PARTICULARES 






POLICIA FEDERAL-SERVICIO ADICIONAL 





1 1 . En todos los casos, sin exception, el Gerente o Jefe encargado del area 
informaran con antelacion y por escrito el listado del personal autorizado a 
quedarse despues del horario de trabajo. 

12. En caso de encontrar puertas o ventanas abiertas de los locales comerciales o 
administrativos se les colocara una faja de seguridad. 



ZOO DE 
BS.AS. 


CONSIGNAS GENERALES EN EMERGENCIAS 






POLICIA FEDERAL-SERVICIO ADICIONAL 





> EL USO DE LOS HT SE REGIRA DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS A TAL EFECTO. 

> EN HORARIO DE PARQUE EN TODOS LOS CASOS 
INMEDIATAMENTE SE PONDRAN A LAS ORDENES DEL 
JEFE DE SEGURIDAD. 

> EN HORARIO DE PARQUE CERRADO SE TENDRA EN 
CUENTA EL PLAN DE LLAMADAS 



ZOO DE 
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ELEMENTOS DE EMERGENCIA DE LA BCI 






PUESTO 3 





ELEMENTOS A CARGO DEL JEFE BRIGADA 
CONTRA INCENDIO 



1. CARRO CON EQUIPOS CONTRA INCENDIO: 

• Extintores quimicos 

• Extintores Electricos 

• B aides con arena 

• 2 Hachas 

• 1 pico 

• bomba aspirante / expelente de agua 

• Manguera (toma de agua) 

• Manguera con pico regulador para incendio 

• Escalera extensible 

• Soga marina 

• Equipo de inmovilizacion 



PROCESO DE PROCEDIMIENTO N° 23 
BRIGADADE INCENDIO 



BRIGADA DE EMERGENCIA 

Es el grupo de empleados organizado y entrenado para responder a incidentes producidos 
dentro de la empresa a la que pertenecen. Tambien se le conoce como Brigada Industrial 
Contra Incendio. Sus miembros pueden tener entrenamiento basico o avanzado. 
Normalmente lo mmimo que deben saber es: Dinamica del Fuego, Prevention de Incendios, 
Procedimientos de Evacuacion, Soporte Basico de Vida y Manejo de Extintores. 

Los miembros de la brigada pueden ser de dedication exclusiva o compartida con otras 
funciones dentro de la misma compama. Tambien puede ser rentada o ad honorem. 

La Brigada de Emergencia es el primer equipo de respuesta disponible ante un incidente. Al 
inicio del mismo la primera persona en llegar a la escena debe implementar el Sistema de 
Comando de Incidentes (Incident Command System). 

El estandar NFPA 600 (Standard on Industrial Fire Brigades) recomienda los requisitos 
minimos para organizar, operar, entrenar y equipar una brigada, mientras que el estandar 
NFPA 1081 (Standard for Industrial Fire Brigade Member Professional Qualifications) 
recomienda los requerimientos minimos de desempeno en el puesto para los miembros de 
cada tipo de brigada. 



TIPOS O NIVELES DE LAS BRIGADAS: 



Brigada para Fuego Incipiente: 

El fuego incipiente es aquel que: 

1) Para atacarlo no es necesario usar equipo de proteccion personal ni equipo de aire 
autocontenido; es decir, se puede hacer con ropa de trabajo normal; 

2) No se necesita gatear o tomar action evasiva para evitar el humo y calor producidos 

3) Se puede combatir con extintores portatiles o con chorros de manguera de hasta 473 
L/min (125 gpm). 

La brigada para fuego incipiente puede actuar en incendios exteriores avanzados o interiores 
estructurales siempre se limite a tomar acciones defensivas fuera de las zonas caliente y 
tibia. Sus funciones pueden incluir evacuacion del local, Soporte Basico de Vida, etc. 

El incendio exterior es que se produce fuera de una estructura cerrada cuando el fuego ha 
evolucionado de su etapa incipiente. Puede incluir riesgos especificos propios del lugar, 
como derrames de combustibles inflamables, fugas de gas, etc. 

Se requiere usar equipo de proteccion personal completo y equipo de aire autocontenido. 

Se ataca con chorros de hasta 1140 L/min (300 gpm), chorros maestros o similares para la 
aplicacion de agentes especializados, como espumogenos, gas carbonico, etc. 

Un incendio interior es el producido dentro de una estructura cerrada o edification cuando ha 
evolucionado de su etapa incipiente. Puede incluir: busqueda y rescate, supresion, 
salvamento de bienes y reacondicionamiento del lugar. 



Se ataca con chorros de hasta 1140 L/min (300 gpm), chorros maestros o similares para la 
aplicacion de agentes especializados. 

El Incendio Estructural Interior requiere de entrenamiento profesional de bombero (NFPA 
1001) y es imprescindible que el personal conozca todas las tecnicas de seguridad operativa 
(NFPA 1500). La brigada debe contar con equipo de proteccion personal completo, SCBA y 
PASS (Personal Alert Safety System). 

La capacitacion requerida y la frecuencia recomendada son indicadas en el cuadro resumen 
siguiente: 

• Fuego Incipiente Exterior Avanzado Estructural Interior 

• Entrenamiento Anual (NFPA 1081) Trimestral (NFPA 1081, 1001) Trimestral (NFPA 
1081,1001) 

• Simulacros Anual Semi anual 

• Equipo de Proteccion Personal No es necesario Necesario. Imprescindible. 

• Examen Medico Anual 



Toda Brigada de Emergencia o Contra Incendio en una empresa debe tener su propio 
Estatuto o Memorandum de Organizacion en la cual se estipule la vision, mision, 
objetivos, las caracteristicas y las funciones de sus miembros. Esto demostrara el 
compromiso de la empresa y de sus empleados para hacerla realidad y les permitira 
realizar sus actividades en forma ordenada y con objetivos claros. De otra manera es 
muy probable que los diferentes departamentos o areas de la compania no se pongan de 
acuerdo cuando se trate de asignar recursos o de definir prioridades al respecto. 

A continuacion presentamos un modelo de Memorandum, basado en la NFPA 600, que 
podra ser adaptado a cada empresa. 

Antecedentes 

Nosotros, la gerencia, los empleados y trabajadores de la empresa Zoologico de Buenos 
Aires S.A., dedicada su actividad al esparcimiento de las personas y gastronomia ha decidido 
formar una brigada de emergencia de nivel Incendio Avanzado Exterior, segun la 
clasificacion del estandar NFPA 600. Por este motivo, se acuerda aunar esfuerzos 
para llevar a cabo este fin. 

Vision 

Nuestra Brigada sera una de las mejores entrenadas y efectivas en el pais, segun 
estandares internacionales. 

Mision 

La brigada de Emergencia del Zoologico de Buenos Aires S.A. estara preparada para actuar 
en casos de Fuego Incipiente o de Incendio Exterior Avanzado. Tambien podra actuar en 
casos de requerirse Soporte Basico de Vida y/o de Evacuacion del local. En casos de mayor 
gravedad asistira a los organismos publico de ayuda. 

Organizacion 

La Brigada reportara a la Gerencia de RRHH y en caso de Incidente lo hara directamente a 
Seguridad y a Gerencia de Operaciones. Estara conformada por personal empleado en las 
diferentes areas de la compania y tendra, en orden jerarquico: 

• 1 Jefe Leonardo Fulco 

• 1 Subjefe por turno (a designar) 

• 8 Miembros por turno (a designar) 

• 5 Miembros de Apoyo por turno (a designar) 



Las designaciones las propondra el Jefe de Brigada antes RRHH para su aprobacion y 
publicacion. 

El Jefe y Subjefes seran en lo posible el Jefe y los Supervisores de Planta con el 
entrenamiento adecuado. Los Miembros seran empleados o trabajadores, en lo posible, de 
las areas mas vulnerables y que reciban el entrenamiento adecuado. Los Miembros de 
Apoyo realizaran tareas especificas, como Control de Accesos, Operacion de la Bomba 
Contra Incendios, extintores, Evacuacion, etc., segun lo establecido en los Procedimientos de 
Operacion. 

Membresia 

Podran pertenecer a la Brigada aquellas personas que por razon de cargo o conocimiento 
tecnico especifico sean designados obligatoriamente por la Gerencia.de RRHH Tambien 
podran incorporarse aquellas personas que asi lo deseen voluntariamente y que sean 
evaluadas y aprobadas por la Gerencia. 

Para ser miembro de la brigada se debera aprobar el entrenamiento adecuado senalado por 
la Gerencia de RRHH a traves del asesor e instructor en Contra Incendio. 

Autoridad 

En caso de Incidente la maxima autoridad responsable sera el Jefe de Brigada o su 
reemplazo, quien reportara directamente al Gerente de Operaciones de la compania, quien 
este ultimo en todo el desarrollo de la accion dependera operacionalmente del Jefe de 
Seguridad del Zoo. Las operaciones estaran conducidas por el J Seguridad hasta que llegue 
la primera Unidad de Auxilio Publico en cuyo caso se instalara un Comando Unificado bajo la 
responsabilidad de los Bomberos de PFA, Cdo este que es independiente al Comando de 
Seguridad del Parque conducido por el Jefe de Seguridad del mismo. 



Las demas gerencias funcionales asistiran al Jefe de Brigada, segun lo indicado en los 
Procedimientos de Operacion. 

Funciones 

La funcion primordial de la brigada sera la de realizar operaciones de lucha contra incendio 
en etapa incipiente y/o contra incendio exterior avanzado. Tambien Soporte Basico de Vida y 
Evacuacion del local. De tratarse de un Incidente de mayor gravedad, la brigada apoyara a 
los equipos de auxilio publico, segun lo establecido en nuestros Procedimientos de 
Operacion. 

Asimismo, realizara actividades de Prevention de Incendios, realizando inspecciones 
periodicas en las instalaciones de la planta/edificio para asegurar el perfecto funcionamiento 
de los equipos contra incendio. 

Entrenamiento 

El entrenamiento de la Brigada se basara en los estandar NFPA 1081 de la National Fire 
Protection Association y se utilizara de preferencia material editado o aprobado por esta o 
por el IFSTA (International Fire Service Training Association), o en otro de similar nivel. 
Los instructores seran especialistas en capacitacion y en la materia a tratar, segun 
estandares NFPA, y no deberan presentar conflicto de intereses con la venta de equipos ni 
suministros. El Jefe de Brigada revisara sus equipos mensualmente (donde realizara control 
visual, limpieza y evaluation de estado de los mismos), realizaran reuniones mensuales co 
los integrantes de la brigada donde intercambiaran conceptos de la brigada, fuegos y estados 
de los sectores de trabajo con nuevos riesgos incipientes sera entrenada trimestralmente y 
debera organizar dos simulacros de evacuacion al ano para todo el personal. 

En los entrenamientos se utilizara humo y/o fuego vivo de ser posible segun lo permita la 
legislation vigente por las zonas de accion, simulando escenarios similares a las 



instalaciones de la empresa o las condiciones en las que podna presentarse un incidente. 



Seguridad 

Los miembros de la Brigada deberan pasar un examen medico anual y se ceniran en todo 
momento al Procedimiento de Operaciones sin poner en riesgo su integridad fisica ni la de 
los otros miembros. La Brigada no excedera las funciones para las que ha sido entrenada ni 
la expresada en la Mision del presente Memorandum. 

El jefe es el responsable del cargo (elementos asignados) su mantenimiento, control, de las 
Practicas a realizar con su personal de acuerdo a lo determinado por el area de R.R.H.H.- 
Tendra una Have del local donde se guardan los elementos CI y otro ejemplar quedara en 
Poder del Puesto 3. Ademas elevara a RR HH la planificacion mensual de induccion que 
realizara con el personal a su cargo, quien podra o no estar el asesor de CI. 
El desplazamiento del carro que contiene los elementos Contra Incendio se podra realizar 
con la Traffic u otro vehiculo que se designe en el momento. 



PROCESO DE PROCEDIMIENTO N° 24 
DE CUIDAR CUIDANDO 



PERSONAL RESPONSABLE DEL ZOOLOGICO 
Gerencia de Prensa, Relaciones Publicas e Institucionales: 
Sra. Ana Maria Pirra- interno 9917 (nextel 603*5604) 
Coordinadora Gerencia de Prensa: 
Sta. Florencia Presa - interno 9915 (nextel 603*5629) 
Programa Cuidar Cuidando: 

Coordinador Lie. Vicente de Gemmis (nextel 603*5624 eel 156-990-1402) 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA CUIDAR CUIDANDO 

1- La casa del Programa Cuidar Cuidando se constituye en el punto de 
referencia fisico al lado del recinto de Rinocerontes, dentro del predio. 
Punto de referencia para los participantes, asi como para los acompanantes 
y profesionales intervinientes. 

2- Los participantes de las actividades son ninos pequenos y jovenes con 
dificultades afectivas y emocionales graves. 

3- Para los participantes ninos de 5 a 12 anos, las actividades se realizan 
principalmente en la zona de granja y la plaza. En todos los casos los ninos 
deben contar con la supervision y vigilancia de acompanantes y/o profesionales 
a cargo. 

4- Para los participantes jovenes de 13 a 21 anos, las actividades se realizan 
principalmente junto a los Cuidadores, en el espacio de cuidado de los 
animales. 

5- Para aquellos participantes que, por su condicion, requieren acompanamientos 
personal permanente, se designa un acompanante especialmente formado y 
entrenado para esa tarea. 

6- Teniendo en cuenta que uno de los pilares del programa es el logro de la 
autonomia puede suceder que, durante su permanencia en el predio, y por 
indication del Coordinador del programa, Lie. Vicente de Gemmis, los 
participantes se desplacen solos, sin constituir un hecho extraordinario. 

7- En caso de resultar indispensable intervenir ante un hecho extraordinario, 

es necesario actuar con suma tranquilidad y amabilidad, e intentar apaciguar 
la situation evitando confrontar con el nino, el joven o su acompanante. Se 
sugiere, para estos casos, solicitarle al participante que por favor se tranquilice, 
comunicandole que se esta realizando todo lo necesario para resolver el 
inconveniente, y que en breve se acercara un profesional para acompanarlo. 

8- En todos los casos las decisiones sobre los pasos a seguir en relation a los 
participantes, corren bajo la exclusiva responsabilidad del Coordinador del 
Programa, Lie. Vicente de Gemmis y del equipo profesional a cargo. 



9- El horario establecido para la realization de las actividades del Programa 
Cuidar Cuidando es de limes a viernes de 09,00 a 13,00 horas. 



10- En todos los casos el ingreso y egreso de profesionales, acompanantes y 
participantes se realizara por la puerta de acceso de la calle Republica de 
la India 3000. 

11- Los participantes de las actividades solo pueden ingresar y egresar del 
predio acompanados , desde y hasta la puerta designada, por, al menos, 
un profesional del programa, a saber: Lie. Vicente de Gemmis, Lie. 
Soledad Calveyra, Lie Ana Papiermeister, Dr. Hugo Massei, Dr. Juan Vasen. 

12- Los profesionales responsables, en todos los casos, deben registrar su ingreso 
diario al predio en forma anterior al ingreso de los participantes, y su egreso 
diario en forma posterior al egreso de los participantes. 

13- Hasta tanto se cumplimenten los requisitos para el ingreso de los participantes, 
ellos podran permanecer fuera del predio y en las inmediaciones de la puerta 
de acceso. 

14- Extraordinariamente, podran ingresar y egresar participantes que cuenten con 
autorizacion por escrito, consignada por el Coordinador del Programa Lie. 
Vicente de Gemmis. 

A tal efecto, el Lie. Vicente de Gemmis comunicara internamente con 24 horas 
de anticipation la autorizacion a los responsables correspondientes. 

15- En caso de presentarse una situation extraordinaria, debe informarse de 
inmediato al Coordinador del Programa Lie. Vicente de Gemmis (1569901402 
Nextel 603*5624), quien determinara e indicara como proceder. En su defecto, 
Debe informarse a Florencia Presa (nextel 603*5629) o a Ana Maria Pirra 

(nextel 603*5604). 



PROTOCOLO PROYECTO CUIDEMOS (huerta PECOHUE) 



16- El proyecto Cuidemos funciona lunes, martes, miercoles y viernes de 09,00 a 
12,00 horas. 

17- Los responsables del proyecto: 

Dr. Hugo Di Bello, lie. Alejandra Babbitt, lie. Silvia Pacio. 

18- En caso de verse ante una situation extraordinaria, debe informarse de 
Inmediato a la coordinadora del area Florencia Presa (1569901416 ID 
Nextel 603*5269), o a la Gte del area Ana Maria Pirra quienes 
Determinaran e indicaran como proceder. 

19- En todos los casos el ingreso y egreso de facultativos y participantes se 
Realizara por la puerta de acceso de la calle Republica de la India 3000 
(Puesto 3). 




BUENOS AIRES 

Zoo 



